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प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp. Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and timementioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 

considered , 
office on non -refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order , whichever is higher, 
the earliest delivery period necessary for completion of the order. 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
( c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(7) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
(h ) This envelope should be marked as Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter . 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.1., 
6. The Development Commissioner ( Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

( v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
HTTCHA (gxquit) 


ar 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 

(1) Suppliez registered with D.G.S. and D. having factories 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O.on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples .-Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without nples / testir 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered. 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 

14. Extension of time.- (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer. 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co - operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture. S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/ concessions etc. 
Note . 

( 1 ) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing: --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for alf alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However , the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact, earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period. 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may , quote rates for equivalentmakes , 

stores also and should indicate specifically themake of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
(11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1, 2 , 3 etc. , 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore. 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow - up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
(19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice. 
(20) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE AND DIRECTOR OF POLICE 

WIRELESS , MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Tender Notice 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune invites 
signed and sealed One Bid System , Details given below : 


Details of the Tender 


Description 


Tender 
Form Fee 

( 2 ) 


( 1 ) 


Rs. 


300 


Toner Cartridge for Printer 
SamsungML 1911 Qty .- 24 


(2 ) Tender form fee Rs. 300 ( Three hundred only ) (Non -refundable ). 
( 3 ) Last date and time of submission of tender — 25th September 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in ., and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 


No. D - 3 /679 /Mumbai.Com.Fax Toner /14-15 /2014 , 
dated the 22nd August 2014 . 


For Additional Director General 
of Police and Director of Police 
Wireless ,Maharashtra State , 

Pune. 
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प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग 
कोकण भवन , पाचवा मजला, 

नवी मुंबई 


ई -निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग हे शासकीय दूध योजना रत्नागिरीसाठी निविदा 
स्वीकृती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत बर्फ पुरवठा करण्याकरिता सर्व कर समाविष्टीत दर ठराविक 
फॉर्ममध्ये दोन लिफाफे पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत . निविदा स्वीकृतीनंतर कोणत्याही प्रकारची दरवाढ देय होणार नाही . दुग्धशाळा 
व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी यांच्या आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार त्यांना बर्फ पुरवठा करावा लागेल . 


अ.क्र . 


तपशील 


कोरी निविदा 


बर्फाची अंदाजित 
किंमत रुपये 

( ३ ) 


बयाणा रक्कम 

रुपये 
( ४ ) 


विधीग्राह्य 
दिवस 


शुल्क 
( ५ ) 


( २ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


१७.०० लाख 


५,००० 


११५ 


१२० 


दुग्धशाळा व्यवस्थापक , शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी 
यांचे आवश्यकतेनुसार बर्फ पुरवठा , अंदाजे बर्फ पुरवठा 
११३१५०० किलो. 


१. सदर निविदेची माहिती अटी व शर्तीसह निविदेच्या अर्जाचा नमुना व दराचा तक्ता इत्यादीसह http://mahatenders.gov.in या 
संकेत स्थळावर दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० पासून निविदा संच उपलब्ध राहिल . कंत्राटदारांना इ-निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याकरिता 
उपरोक्त संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. 

२. कोरे निविदा संच रुपये ११५ ( ना - परतावा) चा डिमांड ड्राफ्ट प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई, 
यांचे नावे काढणेत यावा. 

बयाणा रक्कम रुपये ५,००० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग यांच्या नावे फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकेकडील डिमांड 
ड्राफ्ट अथवा चलन स्वीकारले जातील . 

निविदा फॉर्मचा डिमांड ड्राफ्ट व बयाणा रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत कार्यालयात जमा करावा . 


३ . 


४ . 


५ . 


निविदा ऑनलाईन (on line ) सादर करावयाचा अंतिम दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता आहे. सदर ऑनलाईन 
निविदा प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग , कोकण भवन , पाचवा मजला, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ 
रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत पुरेशा निविदा (on line) प्राप्त झाल्यास व शक्य झाल्यास त्याच दिवशी किंवा नंतरच्या दिवशी उपस्थित निविदाधारकाचे 
समोर उघडण्यात येतील . 


६. संपूर्ण निविदा अथवा निविदेचा काही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचा अधिकार प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई यांनी राखून ठेवले आहेत . 


क्र . प्रादुविअ/ मुंबई / ड-२ / ४६२०१४ / बर्फ रत्नागिरी / 
२०१४-१५ / प्र.क्र . २०/२१३४/२०१४ , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई . 
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दुसरी मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधन 
सामग्री खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये, दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची 
सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन, राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 


Qauntity 
in Nos. 


Tender 
Document 

Fee 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
TMM/ 79/ 2014 


Supply of Trolley Mounted 
Mirror with Torch . 


527 


Supply of Hook and Line Set 


1 + 25 % 


DGP/ 17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
H and LS/ 79/ 2014 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162 /SKumbh/ 2015-16 
Endoscope/ 79/ 2014 


Supply of Optical Fibro Scope 
( Endoscope) . 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
CROT/ 79 / 2014 . 


Supply of Car Remote Opening 
Tool. 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ ते १० सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावर डाऊनलोड 
करून घ्यावेत , निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य " 
यांचे नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१४ आणि १२ सप्टेंबर २०१४ , १४-०० वाजेपर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 


अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि http:// 
mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 


ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक , (नियोजन ) 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

यांचेकरिता . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


SECOND EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System ” ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ) , for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders. The notice of the said e - Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th Sepetember 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 / TMM /79/2014 . 


Supply of Trolley 
Mounted Mirror 

with Torch 


527 


1 + 25 % 


DGP / 17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 / H & LS/79 /2014 . 


Supply of Hook 
and Line Set 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP /17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 /Endoscope /79 / 2014 . 


Supply of Optical 

Fibro Scope 
(Endoscope) 
Supply of Car 
Remote Opening 

Tool 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A /6162/ SKumbh / 
2015-16 /CROT/ 79 /2014 . 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
28th August 2014 to 10th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on the 
Electronic Tendering System of Maharashtra Police . Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State ” payable at Mumbai from 11th September 2014 and 12th September 2014 , 14-00 hrs. 
For further information , please 

the detailed Tender Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Spl. Inspector General of Police ( Planning ), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने पात्र व नामांकित उत्पादकांकडून आणि /किंवा वार्षिक 
तत्वावर सर्वंकष वार्षिक देखभाल सेवा करार व FMS कंत्राटासहित सुविधा व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यावसायिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१४ ते २८ ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या . त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सदर मूळ जाहिरातीस 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

ई -निविदा http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी १७-०० पर्यंत ( Bid 
Submission) करू शकता . 


आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


FIRST EXTENSION 


On behalf of theGovernor ofMaharashtra , Commissioner, Food and Drug Administration ,Government of 
Maharashtra invited e- Tenders ( Technical Bid and Commercial Bid ) from reputed Manufacturers and /or authorized 
dealers for Facility Management Services including Comprehensive Annual Maintenance Contract for year 
2014-15 from 8th August 2014 to 28th August 2014. Due to insufficient response , for the said e - Tenders extension 
period from 30th August 2014 to 12th Sepetember 2014 till 17-00 hrs is hereby given . 

The complete e- Tender process is online. On website http://mahatenders.gov.in bids can be submitted 
from 30th August 2014 to 12th Spetember 2014 till 17-00 hrs. 


Commissioner, 
Food and Drug Administration , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र 

पोलीस मुख्यालय , शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा , मुंबई 


ई - निविदा सूचना 


मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री खरेदी 
करण्यासाठी दिनांक १० जुलै २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दोन लिफाफा पद्धतीने भरावयाची अटी व नियम इत्यादी 
दर्शविणारी सविस्तर ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी दिलेली आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 
ई -निविदा 
संक्षिप्त माहिती 

संख्या / नग 

निविदा प्रपत्र किंमत 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


५१४ महाराष्ट्र पोलिसांकरिता सर्व पोलीस शिपायांसाठी १०,००० नग ग्राऊंड शीट खरेदीबाबत 


१०,००० नग 


२००० 


+ २५ % 


याबाबत इच्छुक निविदाकार, निविदा कागदपत्रे ( विर्निदेशासह ) ४ सप्टेंबर २०१४, सकाळी १०-०१ वाजल्या पासून २५ सप्टेंबर २०१४, दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत डाऊनलोड करू शकतात . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा महाराष्ट्र पोलीस यांच्या इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टीममध्ये ऑनलाईन पाठविणे आवश्यक 
आहे. निविदाकारांनी निविदेचे सर्व टप्पे इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सिस्टीम मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वेळेच्या बंधनात करणे आवश्यक आहे. 

सर्वनिविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांचे नावे 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वाजेपर्यंत सादर करावेत . 

कोणत्याही स्पष्टीकरणाकरिता निविदाकारांनी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-४१४ ६६६६६ , ०२२-२६६१ १११७, २६६१ १२८७ Ext. १ ९/ २० याबाबतच्या 
अधिक माहितीसाठी https://mapo.maharashtra.etenders.in मध्ये सविस्तरपणे प्रसिद्ध केलेल्या सूचना कृपया पहाव्यात. तसेच याबाबतचीलिंक 
www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक ( नि . व स .) 
पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 
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THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA POLICE HEADQUARTERS, 

S. B. S. ROAD , MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble Governor of 
Maharashtra invites online Tender in ( Two Envolopes System ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid . For 
supply of below mentioned for Maharashtra Police, Detail as under : 
e - Tender 

Estimated Tender form 
Number Short Description 

Quantity 

Fee 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Rs. 
2000 


514 


Maharashtra Police Purchase of 10000 Nos . Ground 
Sheet for all Police Constable . 


10000 Nos . 
+ 25 % 


Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by interested Tenderers from 4th September 
2014 , 10-01 hours upto 25th September 2014 , 15-00 hours . The Tenderers are required to submit their 
bids online on the Electronic Tendering System ofMaharashtra Police . The Tenderers are required to complete 
the various stages of the Tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tender System . 

Bidder have to submit separate Demand Draft for Tender Form fee and EMD (wherever applicable ) in the 
name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai on or before 13-00 hrs . on 
29th September 2014 . 

Tenderers should have valid Class - II/III Digital Signature Certificate (DSC ) ( It should be having Two Pairs 
1 > Sign Verification 2 > Encryption and Decryption ) obtained from any Certifying Authorities . In case of 
requirement of DSC , interested Bidders should go to https://maharashtra.etenders.in/mah/Digital Certi.asp 
and follow the procedure mentioned in the document Procedure for application of Digital Certificate . 

In case of any quarries, Bidders may contact to the service provider on any working days on contact Nos . 
020-414 66666 or 022-26611117, 2661 1287, Ext. 19/20 or by email on support.gom@nextenders.com 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https :// 
mapo.maharashtra.etenders. in also this link avaialble on www.mahapolice.gov.in 


No. DGP /18 /30 /2014-15 /Ground Sheet /63/2014 , 
dated 30th August , 2014 . 


Addl. Director General of Police ( P & C ) 

For Director General of Police . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे 


निविदा सूचना ( दुसरी फेरी) 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला अधिनस्त प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे -३३ , येथे दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीकरिता व त्यापुढे गरजेप्रमाणे नवीन भावबंद करार होईपर्यंत , इच्छूक नोंदणीकृत मजूर सहकारी 
संस्थांकडून ( पंजीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था/ लोकसेवा केंद्र ) मोहोरबंद निविदा निम्नलिखित कामांसाठी मागविण्यात येत आहेत . 

१. कंत्राटी पद्धतीने वैरण विकास सेवादाता , सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 
२. कंत्राटी पद्धतीने शेत मजूरांच्या सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 

मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने विहित नमुन्यात दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत प्राप्त होतील अशा 
रीतीने समक्ष कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या सीलबंद पेट्यांमध्ये टाकण्यात याव्यात . सदरच्या निविदाची प्रपत्रे व निविदा अटी- शर्ती , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
१२-०० वाजेपर्यंत ) रुपये पाचशेचा (रु . ५०० /-) राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट , “ प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ४११ 
०३३ ” यांचे नावे पुणे येथे देय , भरून ( ना - परतावा) अटीवर किंवा रोखीने उपलब्ध होऊ शकतील . निविदेसोबत बयाणा रकमेचे राष्ट्रीयीकृत 
बँकेचे धनादेश प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे ४११ ०३३ यांचे नावे पुणे देय , ( परतावा अटींवर ) तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये 
जोडणे बंधनकारक आहे . प्राप्त निविदा संभाव्यतः दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २-०० नंतर उघडण्यात येतील . 

सदरची निविदा प्रपत्रे पशुसंवर्धन खात्याच्या www.ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत . 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे -३३ या संस्थेसाठी नमूद केलेल्या कामाची गरज अंदाजे असून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल 
करण्याचा अधिकार प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ३३ यांना राहील . एखादी अगर सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता 
नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीकडे 

राखून 

ठेवण्यांत येत आहेत . 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 


क्र . वमाप्र / लघु 

निविदा 

सूचना/ ११४४ / २०१४ , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . 


वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे . 
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FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelopes system (two bid system ) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers/dealers for supply of the following equipment s for the use of Elphinstone College , 
156 , M.G. Road , Mumbai 400 032 . 


Physics Department. 


( 1) Research Optical Bench 


1 No. 


( 1 ) The tender for above items will be available between 4th September 2014 to 18th September 2014 
in office of the The Principal, Elphinstone College , 156 , M. G. Road , Mumbai 400 032, on any working day 
except 2nd and 4th Saturday and Public Holiday between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. 
on payment of Rs. 250 tender form price as per rule (non -refundable ). 


( 2 ) The Tender in sealed envelope duly subscribed with tender No. and Date as indicated (as mentioned 
in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Principal on or before 19th September 
2014 up to 3-00 p.m. 


( 3) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tender in full or in part to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 


(4 ) Tender submitted in the prescribed time limit shall be opened on 23rd Spetember 2014 at 11-30 a.m. 
in the Principal cabin . 


Principal, 
Elphinstone College, Mumbai. 


ATT HA (Equit ) 


-२ 
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. 


संचालक महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी 


निविदा सूचना 


खालीलप्रमाणे अग्निशमन सूट/ गणवेष , श्वसन उपकरणे आणि अग्निशमन व इतर वाहनांसाठी “ वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा " 
( Vehicle Tracking System) बसविण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामार्फत दरकरार निश्चित करावयाचे आहेत. यासाठी 
इच्छुक उत्पादक , अनुभवी व अधिकृत अर्हता पात्र ठेकेदारांकडून तीन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा सादर 
करण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर २०१४ अशी आहे. 


१. अग्निशमन सूट / गणवेषाचा पुरवठा करणे 

( अ) ईएन -४६९ ( नवीन आवृत्ती ) प्रमाणे अग्निशमन सूटचा पुरवठा करणे . 
( आ ) ईएन आयएसओ-११६१२ प्रमाणे फायर रिटार्डन्ट १०० टक्के कॉटन फॅब्रिक्स असलेले अग्निशमन गणवेषचा पुरवठा करणे . 
आयएस-११६१२ प्रमाणे पूर्ण फेस मास्क असलेले व आयएस- १०२४५-भाग -२ मानांकनाप्रमाणे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा 


२ . 


पुरवठा करणे . 


“ 


" 


४ . 


३. ईएन -१३७ मानांकनाप्रमाणे पूर्णतः परदेशी बनावटीचे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा पुरवठा करणे . 
वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा ( Vehicle Tracking System) आधारित जी.पी.एस. यंत्रणेचा 

पुरवठा 

करणे . 
पूर्व अर्हता अटी, निविदा अर्ज, निविदा शुल्क , इत्यादी बाबतचा तपशील www.mahafireservice.gov.in या संकेतस्थळावर 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१४ पासून उपलब्ध होईल . 


एस . व्ही . देशमुख , 

संचालक , 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा . 
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DIRECTOR OF MAHARASHTRA FIRE SERVICE , 
MAHARASHTRA FIRE SERVICE ACADEMY 


Tender Notice 


A sealed Tenders are invited in three envelope system from the Manufacturers, qualified and reputed and 
authorized Organization for framing the Rate Contract of Fire Fighting Suits, Self-contained Breathing Apparatus 
Sets and " Vehicle Tracking System " for Fire and other Vehicles asmentioned below . The last date for submission 
of the tender is 25th September 2014 . 
1. Supply of Fire Fighting Suits. 

(a ) Supply of Fire Fighting suits as per EN 469 Latest Edition approved 
(6 ) Supply of Fire Fighting Uniforms made from 100 % Cotton Fire Retardant Fabric as per 

EN ISO 11612 . 


2. Self contained Breathing Apparatus Sets as per IS 10245 Part II and the Full Face Mask approved to 

IS 14166 : 1994 . 


3. Supply of Fully Imported Self contained Carbon Composite Breathing Apparatus Sets approved 

as per EN - 137 . 


4. Supply ofGPS (Global Positioning System ) based on Vehicle Tracking System . 

Complete Tender Form and other details will be available from 23rd August 2014 on 
www.mahafireservice.gov.in website . 


M. V. DESHMUKH , 


6. F3TH / 37R 341- C / 2098 /886 & , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१४ . 


Director, 
Maharashtra Fire Service . 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice - 05 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra , digitally sealed e - Tenders are invited for the 
following equipment to be supplied to Government Engineering/ Pharmacy Colleges / Polytechnics in 
Maharashtra State as per Two Bid System : 


These are available on our website or a printed copy can be collected from Desk 11 of this office during 
office hours . 


Qty .* 


Serial 
No. 


Tender 
No. 


Name of 
Equipment 


Last date of 
submission 


Price of 
e - Tender 
Form 

(6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


1 


8 


25th 


2,000 


11/DTE /MOD /ET- 3 
8 /2014-2015 


Universal Testing Machine 
with attachment of 1000KN 
Capacity . 


September 

2014 


2 


Server 


8 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
31/ 2014-2015 


25th 
September 

2014 


3 


LCR Q Meter 


4 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
32 / 2014-2015 


25th 
September 

2014 


* ( Quantity Likely to be Changed ) 

Note.- All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions, tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , schedule of technical 
opening, commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e -tendering 
portal http : //maharashtra,etenders.in . 


No. 11 /DTE /2014-2015 /ET -5 , 
dated 30th August 2014 . 


Director, 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice - 08 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra sealed Tenders are invited for the following equipment 
to be supplied to Government Engineering/Pharmacy Colleges/Polytechnics in Maharashtra State as per Two 
Bid System : 


Please refer to Instructions for Tenderers. These Instructions are available on our website and are also 
printed on each tender form . 


Qty. * 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Name of 
Equipment 

( 3 ) 


Last date of 
submission 

(5 ) 


Opening 

Date 


Tender Form 

Price Rs. 


(4 ) 


(6 ) 


Rs . 


1 


1000 


1 11/DTE /MOD /99 / 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


Single Cylinder , 
Diesel Engine 
Computerised Test 
Rig with heat Balance 
Sheet. 


2 


750 


2 11/DTE / State /100 / Spectrum Analyzer 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


2 


500 


3 11/DTE / State / 101/ 

2014-2015 


Los Angeles Abrasion 
TestingMachine. 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


* (Quantity is Likely to be Changed ) 

Prescribed Tender Forms alongwith Instructios willbe available at the Directorate of Technical Education , 
3 , Mahapalika Marg , Dhobi Talao, Mumbai 400 001 between 10-00 a.m. and 1-00 p.m.on any working day on 
cash payment only . 

It is also available on web site www.dte.org.in . If the tender form is downloaded /copied from the website 
instead of purchasing from this office , it may be submitted with latest Crossed Only Indian Postal Order / Pay 
Order / Demand Draft drawn in favour of Director of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai and 
payable at Mumbai for value of price of tender documents . 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason vests with Director, Directorate 
of Technical Education ,Maharashtra State ,Mumbai 400 001 . 


No. 11 /DTE / 2014-2015 / TN - 08 , 
dated 30th August 2014 . 


Director , 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 
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शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 
वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव , जिल्हा बुलडाणा 


निविदा सूचना 


. 


वैद्यकीय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा येथे रुग्णालयातील रुग्णांचे व रुग्णालयांचे कपडे धुण्यासाठी धुलाई सेवा ( धोबी 
सेवा) पुरविण्यासाठी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीकरिता मोहोरबंद निविदा (टेंडर) दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत 
मागविण्यात येत आहेत. दिलेल्या अंतिम तारखेच्या वेळेनंतर निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . ठराविक दिनांकापर्यंत व वेळेवर आलेल्या निविदा दुसऱ्या 
दिवशी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १५-०० वाजता कंत्राटदार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींसमोर उघडण्यात येतील . निविदा उघडण्याच्या वेळी 
कंत्राटदार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी स्वतःच्या खर्चाने हजर राहू शकतील. दिलेल्या वेळेवर कंत्राटदार अथवा त्यांचेप्रतिनिधी हजर नसल्यास कार्यालय 
प्रमुख हे स्वतः निविदा उघडतील व त्याबाबत काहीही उजर राहणार नाही. 


निविदा परिशिष्टांची 

किंमत 


परिशिष्ट मिळण्याची 

वेळ 


निविदा परिशिष्ट मिळण्याचा 

कालावधी 


निविदा विकत 
मिळण्याचे स्थान 

( १ ) 
वैद्यकीय अधीक्षक , 


( २ ) 


सामान्य रुग्णालय , 


प्रतिपरिशिष्ट 

रुपये ३०० 
( अक्षरी रुपये तीनशे फक्त ) 

( ना परतावा ) 


दुपारी १५-०० ते 
सायंकाळी १७-०० 

वाजेपर्यंत . 


( ४ ) 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 

ते 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ 
( सुट्टीचेदिवस सोडून ) . 


शेगांव रोड, खामगाव, 


जिल्हा बुलडाणा. 


परिशिष्टाचा संच पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार नाही. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजल्यानंतर हस्तांतरित वितरणाद्वारे व 
टपालाद्वारे आलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . पोस्टाद्वारे येणाऱ्या निविदा तारखेच्या आत ह्या कार्यालयास मिळाल्या नाही किंवा गहाळ झाल्यास हे 
कार्यालय जबाबदार राहणार नाही . निविदा दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येतील. 


निविदेसोबत आवश्यक असलेले कागदपत्रे अटी व शर्ती.. 


१ . सन २०१४-१५ वर्षाकरिता अंदाजित रुग्णालयीन धुलाई सेवा मूल्याच्या ५ टक्के अनामत रक्कम म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वैद्यकीय 
अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव यांच्या नावे भरल्याचे कॉल डिपॉझिट अथवा ड्राफ्ट शेड्युल अथवा भारतीय स्टेट बँकेत भरलेली अनामत रकमेची 
चलान निविदासंचासोबत जोडणे आवश्यक आहे . अनामत रकमेचा ड्राफ्ट अथवा चलान राहणार नाही असे निविदा ( शेड्युल ) विचारात घेतले जाणार नाही . 
( लागू असल्यास), 


२. प्राप्तीकर सन २०१३-१४ वर्षाकरिता भरल्याचा दाखला ( लागू असल्यास). 


३. गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या कामाच्या अनुभवाची यादी द्यावी. 


४ . 


संस्थेची पात्रता व सांपत्तिक स्थितीबाबत दाखला ( वार्षिक आर्थिक उलाढालीसह ). 


५ . 


संस्थेकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील. 


६ . 


विशेष कौशल्य अथवा संबंधित अतिरिक्त माहिती. 


७ . 


८ . 


निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना पाकिटावर रुग्णालयीन धुलाई सेवा असे लिहावे तसेच निविदाधारकाचे नाव आणि वर्ष लिहावे. 

निविदा दोन वेगवेगळ्या लिफाफ्यात ( टू बीड पद्धतीमध्ये ) मागविण्यात येत आहेत . पहिला लिफाफा ( तांत्रिक निविदेचा लिफाफा क्रमाक १ ) 
ह्यामध्ये निविदेस आवश्यक सर्व अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रे व दुसरा लिफाफा ( मुख्य लिफाफा क्रमांक २) यामध्ये मुख्य निविदा ( ज्यामध्ये भरण्यात आलेली 
रक्कम ) टाकण्यात यावी व दोन्ही लिफाफे एकाच पाकिटात बंद करण्यात यावेत व त्यावर निविदाधारकाचे नाव, रुग्णालय धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) 
पुरविण्याबाबत निविदा संच सन २०१४-२०१५ सुवाच्च अक्षरात लिहून वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा यांच्या नावावर 
निर्देशित करावीत व सीलबंद करण्यात यावेत. लिफाफा क्रमांक १ च्या अटींच्या पूर्तता झाल्यानंतरचलिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येईल. 

निविदा फॉर्म स्वच्छ अक्षरात भरावा. दर लिहितांना खाडाखोड अथवा गिरवागिरव केली असल्यास व अपूर्ण भरलेला किंवा निविदापत्रकावर 
स्वाक्षरी न केलेले निविदा फॉर्म रद्द करण्यात येईल . 


९ . 


१० . शासकीय सेवेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्तींकडून निविदा स्वीकारल्या जाणार नाही किंवा नंतर निदर्शनास आल्यास त्यांचे 
कंत्राट रद्द केले जाईल . 
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१७ 


११. कंत्राटदाराने मध्येच सेवा समाप्त केल्यास अथवा त्याच्या सेवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांचे कंत्राट रद्द करून शासनास पडलेला भुर्दंड 
करारनाम्यासोबत दिलेल्या हमीपत्रातून वसूल करण्यात येईल . 

१२. सदर निविदेबाबत कसलाही वाद उपस्थित झाल्यास याबाबत न्यायालयीन कार्यक्षेत्र खामगाव हे मुख्यालय राहील . 

१३. निविदेमधील दर हे निविदा मंजूर झाल्यापासून बारा महिने वैध राहील . त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील. एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही. 


१४ . 


ज्या निविदाधारकांची निविदा मंजूर करण्यात येईल त्यांनी या कार्यालयासोबत विहित नमुन्यात करारपत्र व निविदेच्या १० टक्के रक्कम 
सिक्युरीटी डिपॉझिट म्हणून जमा करावी लागेल. 


ज्या कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत असेल त्यांची निविदा स्वीकारण्यात येणार नाही ( याकरिता सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडण्यात 


१५ . 
यावे ). 


१६. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत भरलेले निविदासंच कार्यालयात सादर करावे. यानंतर येणाऱ्या निविदा 
स्वीकारण्यात येणार नाही. दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ काही अपरिहार्य कारणास्तव अथवा शासनाने सार्वजनिक सुट्टी घोषित केल्यास उक्त निविदा नंतरच्या 
कार्यालयाच्या दिवशी दुपारी १५-०० वाजता उघडण्यात येतील . 

१७ . निविदेतील इतर अटी व शर्ती निविदा संचासोबत देण्यात येतील. 


रुग्णालयीन धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) व्याप्ती व स्वरूप. 


- 


१ . 


रुग्णालयातील खाटांची एकूण मंजूर संख्या २२० (दोनशे वीस ) आहे . 
२ . 

रुग्णालयात भरती असलेल्या सर्व रुग्णांचे गणवेष, टॉवेल , ड्रॉ शीट, बेड शीट , उशांची खोळ, टेबल क्लॉथ, दरवाजे व खिडक्यांचे पडदे व 
रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया व प्रसूती विभागातील रक्ताने माखलेली सर्व वस्त्रे वेगळ्या लॉन्ड्री बॅगमध्ये गोळा करून ती प्रथम एक ते दीड टक्के सोडियम 
हायपोक्लोराईड मध्ये ३० मिनिट बुडवून ठेवावी लागेल . रक्ताने माखलेल्या वस्त्रांचे निर्जंतुकीकरण करताना हातमोजे वापरावी. तसेच इतर सर्व दररोज 
धुण्याकरिता निघणारे वस्त्रप्रावरणे दररोज धुवावे लागतील . 

३. प्रतिमहा अनुदान उपलब्धतेनुसार देयके अदा करण्यात येईल . याबाबत कोणतीही तक्रार स्वीकृत होणार नाही, शासनाकडून अनुदान उपलब्ध 
होण्यास विलंब झाल्यास देयक अदा करण्यास विलंब लागू शकतो. देयकाची रक्कम न मिळाली म्हणून कामकाज बंद करता येणार नाही. काम बंद केल्यास 
पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल व याकरिता आलेला खर्च कंत्राटदाराचे देयकातून वसूल करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


निविदामधील रकमेत सर्व करांच्या समावेशासह दर सादर करण्यात यावे . 


दररोज सकाळी ९-३० वाजता प्रत्येक कक्षातून धुण्यासाठी वस्त्रे प्रावरणे लॉन्ड्री बॅगमध्ये मोजून गोळा करावे व त्याची नोंद नोंदवहीत घ्यावी व 
संबंधित कक्ष प्रमुखाची स्वाक्षरी घ्यावी. 

वस्त्र धुलाईकरिता लागणारे साबण, सोडा, पावडर , निळ, जळाऊ लाकूड इत्यादी साहित्य आपले स्वतःचे राहील. 
वस्त्र प्रावरणाची धुलाई हाताने करावी लागेल . 


६ . 


. 


७ . 


८ . 


धुतलेले वस्त्र जमिनीवर ठेवून वाळवण्यात येऊ नये. याकरिता आपणास व्यवस्था करावी लागेल . 
९ . नोंदवही ठेवून त्यात वस्त्रांची देवाण- घेवाण, धुलाईकरिता वापरात आलेला साबण , डिटर्जंट याबाबत खर्चाचा तपशील नोंदवून ठेवावा व सदरची 
नोंदवही मागणीनुसार वरिष्ठांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. 
१० . 

कामावर असलेल्या कामगारांची कोणत्याही प्रकारे जीवित अथवा शारीरिक हानी झाल्यास त्यास संपूर्णपणे कंत्राटदार यांची जबाबदारी राहील . 
याकरिता कंत्राटदार अथवा कामगार यांचा शासन अथवा कार्यालय कोणत्याही प्रकारचा दावा ( नुकसानभरपाई) अनुज्ञेय राहणार नाही. याची सर्वस्व जबाबदारी 
कंत्राटदाराची राहील . सदर बाब विचारात घेऊनच निविदा सादर करावी. 


११ . कंत्राटदाराने कामावर नियुक्त केलेल्या कामगाराचे काम समाधानकारक अथवा बेशिस्तीचे असल्यास तातडीने त्या कामगारास कामावरून बंद 
करून दुसरा कामगार उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त राहील. 


१२. गोळा केलेली सर्व वस्त्र प्रावरणे धुलाई व इस्त्री नंतर तीन दिवसांचे (नेलेल्या दिवसापासून ) आत परत करणे बंधनकारक राहील . 
१३. गहाळ झालेल्या अथवा फाटलेल्या वस्त्रांची भरपाई जमा झालेल्या निधीतून किंवा देयकातून वजाती करून घेण्यात येईल . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 


१८ 


. 
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काम सुरू करण्यापूर्वी आपणांस १०० रुपयाच्या कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर विहित नमुन्यातील करारनामा करून द्यावा लागेल. त्याशिवाय कामाचे 
देयक अदा करता येणार नाही. 


१४ . 


१५. धुलाईचे दर देताना दरमहा याप्रमाणे दर देण्यात यावे. 


१६. कंत्राटी सेवा केव्हाही पूर्वसूचना न देता बंद करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक यांनी राखून ठेवले आहेत . 

आपली वस्त्र धुलाई सेवा समाधानकारक न आढळल्यास आवश्यक ती पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक 
यांना राहील . 


१७ . 


१८ . 


वस्त्र धुलाईकरिता कामावर ठेवण्यात येणारे मजूर यांना आपणांकडून मजुरी बँकमार्फतच करावी लागेल. वस्त्र धुलाई करणारे मजूर यांचे खाते 
क्रमांक या कार्यालयास पुरविण्यात यावा. 
१ ९ . वस्त्र धुलाईकरिता जागा, पाणीपुरवठा रुग्णालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

सदर कामाचा कालावधी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत राहील . 


२० . 


२१. दरपत्रकातील दर हे दरपत्रक मंजूर झाल्यापासून १२ महिने वैध राहील. त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील . एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही . 


प्राप्त झालेल्या दरपत्रकातील सर्वात कमी असलेले दर हे मंजूर करण्यात येतील. तसेच याकरिता आपणांस कोणत्याही प्रकारचा अग्रिम रक्कम अदा 
करण्यात येणार नाही. तसेच संपूर्ण काम केल्यानंतर आपले देयक या कार्यालयास सादर करावे. 

आपल्या संस्थेकडून वस्त्र धुलाईचे काम समाधानकारक नसल्यास आपल्या संस्थेचे काम बंद करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राहील. वरील 
दरपत्रकापैकी एक किंवा सर्व दरपत्रक मंजूर करणे अथवा न करणे याचे संपूर्ण अधिकार हे कार्यालय प्रमुखास राहतील याबाबत दरपत्रकधारकाची कोणतीही 
तक्रार / उजर राहणार नाही. 


क्र . सारुखा / सा.प्र./ धोबी सेवा / ९६१८-१८ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


डॉ . एस . के . शिरसाट , 

वैद्यकीय अधीक्षक, 
सामान्य रुग्णालय, खामगाव , 

जिल्हा 

बुलडाणा . 
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१ ९ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथे सर्जिकल साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दोन 
लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


खरेदी करावयाच्या विभागाचे नाव 


निविदा अनामत 


रक्कम 


निविदा प्रपत्राची 

किंमत 
( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
रुपये 


१ 


सि . व्ही . टी . एस . विभाग 


५०,००० 


२,००० 


२ 


कॉर्डीयोलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


३ 


गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


१ . 


निविदेच्या अटी व शर्ती व सर्जिकल साहित्य विनिर्दिष्ट्ये निविदा प्रपत्रासोबत दिलेले आहे . कोया निविदा प्रपत्राची विक्री या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते २४ सप्टेंबर २०१४ 
पर्यंत वर दर्शविल्याप्रमाणे रोख रकमेने करण्यात येईल . 


२. मोहोरबंद निविदा दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येईल . निविदेचा पहिला लिफाफा ( तांत्रिक ) 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीसमोर अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 

नागपूर येथे उघडण्यात येईल . 
३ . ह्या निविदा पूर्णतः किंवा अंशतः रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 
नागपूर यांनी राखून ठेवलेला आहे. 

शासनस्तरावर ज्या बाबीसंबंधात दरकरार झाल्यास संस्थास्तरावरील खरेदी त्या दरकरारानुसार करण्यात येईल . 


४ . 


टीप .-( १ ) सर्जिकल साहित्याची यादी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथील सूचना बोर्डावर व सर्जिकल 

भांडार येथे पाहता येईल . 
( २ ) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन व मुंबई यांचेकडे नोंदणीकृत असलेले पुरवठादार निविदेस पात्र राहील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND SUPER SPECIALITY HOSPITAL , NAGPUR 


Tender Notice 


Separate Sealed Tender are invited to the undersigned by Two Bid system for the supply of the following 
Surgical Items. 


Name of Department 


E. M. D. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Price of Tender 

Form 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


C. V. T. S. Department 


50,000 


2,000 


2 


Cardiology Department 


50,000 


2,000 


3 


Gastroentralogy 


50,000 


2,000 


1. Full particulars are given in tender form which may be obtained from this office from date 
4th September 2014 to 24th September 2014 during 11-00 a.m. to 3-00 p.m. on working days and working 
hours on payment by cash . 


2. Sealed Tender will be accepted upto 24th September 2014 at 3-00 p.m. and same will be opened on 
dated 24th September 2014 at 4-00 p.m. in presence of tenderers or their authorised representative . 


3. Right to reject any or all tenders in full or part without assigning any reason is reserved by the 
undersigned. 


Note.— ( 1 ) The list of Surgical Items included in tender is displayed on Notice Board of the tenderers and 

also available at Surgical Store , at Government Medical College and Super Speciality Hospital, 

Nagpur. 
(2 ) Tenderer registered with Director, Medical Education and Research , Mumbai are eligible for this 

Tender. 


No. GMC & SSH / 4519 /2014 / 
dated 28th August 2014 . 


Dean , 
Government Medical College and 
Super Speciality Hospital, Nagpur . 
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२१ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदीसाठी दर निश्चित करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीने जाहीर निविदेद्वारे नामांकित उत्पादक व अधिकृत 
पुरवठादारांकडून दर मागविण्यात आले होते. सदर निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे खालील यंत्रसामग्रीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रथम मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


प्रत्येक यंत्रसामग्री फॉर्मची किंमत व बयाणा रक्कम खालील यादीप्रमाणे राहील . निविदा फॉर्ममध्ये खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशील, 
विवरणपत्र, नियम व अटी यांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. 


आयटम 


यंत्राचे नाव 


नग 


बयाणा 


क्रमांक 
( १ ) 


निविदा फॉर्मची किंमत 
( ना - परतावा) 

( ४ ) 


रक्कम 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


थोरॅक्टॉमी इन्ट्रुमेंट 


१ 


५०० 


३,१५० 


निविदा फॉर्मची विक्री दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी १-०० वा . पर्यंत सार्वजनिक सुट्टीखेरीज 
कार्यालयीन वेळेत करण्यात येईल . निविदा फॉर्मची आवश्यकता असणाऱ्या पुरवठादारांनी त्यांच्या लेटरहेडवर निविदा फॉर्मची प्रत्यक्ष मागणी 
करावयाची आहे. 


मोहोरबंद निविदा भरून देणेचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वा . पर्यंत राहील . 


निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ ( तांत्रित लिफाफा) अधिष्ठाता कार्यालय , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथे दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दुपारी २-३० वा . उपस्थित निविदाधारकासमक्ष उघडण्यात येईल . निविदेचा लिफाफा क्र . २ 
उघडण्याचा दिनांक, वेळ व स्थळ नंतर कळविण्यात येईल . 


कोणत्याही एक अगर सर्व निविदा स्वीकारण्याचा अथवा प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर नाकारण्याचा हक्क खाली सही करणार यांनी 
राखून ठेवला असून त्यासाठी कोणतेही लेखी अथवा तोंडी कारण दिले जाणार नाही अथवा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. 


अधिष्ठाता , 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर. 
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. 


द्वितीय मुदतवाढ 


महासंचालनालयाच्या संगणकीय कामकाजाकरिता लागणाऱ्या “ १ TB व ३ TB हार्डडिस्कचा ” पुरवठा करण्याकरिता मुंबई जिल्हा व मुंबई 
उपनगर या क्षेत्रातील पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्याकरिता दै. लोकसत्ता व सकाळ तसेच मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिनांक २१ मे २०१४ रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदा सूचनेस प्रतिसाद न मिळाल्यानेद्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. निविदेच्या अटी व शर्ती मूळ निविदा 
सूचनेप्रमाणेच राहतील : 


निविदा विक्री कालावधी 

( १ ) 


निविदा स्वीकृती कालावधी 

( २ ) 


निविदा उघडण्याचा कालावधी 

( ३ ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ४-०० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ३-३० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी ३-०० वाजता ) 


निविदा फॉर्म अटी व शर्ती इत्यादी माहितीसह रुपये १,००० ( ना -परतावा) इतके शुल्क भरून लेखा शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 
१७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई येथेवितरित करण्यात येतील . तसेच निविदा फॉर्म 
महासंचालनालयाच्या भांडार शाखा, गाळा क्र .५५/ ५६, तळमजला, मंत्रालय विस्तारीत इमारत येथे स्वीकारण्यात येतील . 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई हे कोणतीही एक अथवा सर्व निविदा किंवा निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा 
निविदेच्या कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहेत . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई . 
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अधिष्ठाता, सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई हे सर ज. जी . समूह रुग्णालये, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालये, कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालये व सेंट जॉर्जेस रुग्णालये, मुंबई या चारही शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्याकरिता दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार अधिकृत ठेकेदारांकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 
अ . क्र . 

कामाचे स्वरुप 
( २ ) 

( ३ ) 


नग 


१ 


२५,००,००० कपडे 


रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देणे 
( २ वर्षांकरिता ) 


( १) निविदांच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . निविदा अधिष्ठाता, सर ज. जी . समूह रुग्णालये, मुंबई ४०० ००८ येथे शनिवार , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ते गुरुवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी 
१-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान रुपये २००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) निविदा शुल्क ( ना परतावा) रोख 
भरल्यानंतरच मिळतील . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि दिनांक उपर्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , सर ज. जी . समूह 
रुग्णालये , मुंबई ४०० ००८ यांचेकडे शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० ( म.नं.) वाजेपर्यंतच स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी करण्याचे कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा 
अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. निविदा सूचनेतील समाविष्ट बाबींपैकी काही बाबी वगळण्याचे अधिकार अधिष्ठता यांनी राखून ठेवले 
आहेत . 

( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा शक्यतो शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी ठीक दुपारी ३-०० वाजल्यानंतर उघडण्यात येतील . 

( ५ ) रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्यासाठी ठेका देण्याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात 


येत आहे . 


अधिष्ठाता , 


सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई . 
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DEAN SIR J. J. GROUP OF HOSPITALS , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed Tender by two envelopes system (two bid systems) are invited from the reputed 
contractor for washing and ironing of Hospital Clothes of Sir J. J. Groups of Hospitals , Mumbai 
i.e. Sir J. J. Gr. of Hospitals , G. T. Hospitals , Cama and Albless Hospital and St. Georges 
Hospital, Mumbai. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Work 

( 2 ) 


Quantity 

( 3 ) 


1 


Washing and Ironing of Hospital 

Linen for 2 years 


25,00,000 
Clothes 


1. The Tender Form with terms and conditions for above work contract will be available 
from Saturday 6th September 2014 to Thursday 25th September 2014 between 11-00 a.m. to 
1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. at the office of Dean , Sir J. J. Gr. of Hospitals , Mumbai on 
working days . On payment of the tender price (non - refundable ) Rs . 2,000 (Rs. Two Thousand 
only ) . 


2. The Tender in sealed cover duly subscribed with tender number and date as indicated ( as 
mentioned in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Dean , Sir J. J. Gr. 
of Hospitals , Mumbai on or before Friday dated 26th September 2014 at 1-00 p.m. 

3. The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to 
be award contract or to accept any tender in full or in part or to reject any or all tender without 
assigning any reason whatsoever . 

4. Tender reached in the perscribed time limit will be opened as far as possible on Friday 
dated 26th September 2014 at 03-00 p.m. 

5. Tender Processing of Washing and Ironing is subject to permission of Government of 
Maharashtra . 


$ . Huiufaleta dh1/2098-2098 / 9& 273 / 98 , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


Dean , 
Sir J. J. Groups of Hospitals , 

Mumbai. 
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२५ 


प्रथम मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री 
खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणीमध्ये ) दोन लिफाफा पद्धतीने ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदरच्या 
निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सदरच्या निविदेस मुदतवाढ क्रमांक १ देण्यात येत आहे. सदरची सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs . 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16/ MSB/ 79/ 2014. 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरून 
डाऊनलोड करून घ्यावेत . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयात 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि 
http://mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 

ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


सहा. पोलीस महानिरीक्षक , 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकरिता. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System " ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders . The notice of the said e- Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th September 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 /MSB /79 / 2014 . 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
4th September 2014 to 17th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on 
the Electronic Tendering System of Maharashtra Police. Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State" payable at Mumbai from 18th September 2014 to 20th September 2014 . 
For further 
further information , please 

the detailed Tender Notice 

Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering system , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Asst. Inspector General of Police , 
For Director General of Police, 
Maharashtra State ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


२७ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 

कालावधी 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


RFP for selection of 
$-869 system integrater ( SI) for 1994 

implementation of HMIS मुदतवाढ 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 


दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


दिनांक 

दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १८ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

वा . पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१३१ ( 3 ) Quetiapine Tab. 50 mg. 

(5 ) Trifluroperazine + द्वितीय 

Trihexyphenidyl मुदतवाढ 

Tab . 5 mg. + 2 mg. 
ई-२ ९ ६ 300 mA X -RayMachine 


३ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
( २) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई -निविदेबाबतच्या मदतीसाठी / माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email-support.gom@nextenders.com 
Website - http : //maha-arogya.gov.in 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष ), मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette , Part - II 
Supplement : 


Sr. Tender 
No. No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

(5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


2 


RFP for selection of 
E - 177 system integrater (SI) for First 1st September 15th September 15th September 18th September 
implementation of HMIS Extension 2014 to 

2014 , 2014 from 

2014 , 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 

15th September 14.01 hrs . 17.01 hrs . to 14.01 hrs . to 
E - 131 ( 3 ) Quetiapine Tab . 50 mg. 

2014 upto 

to 

18th September 17.30 hrs . 
(5 ) Trifluroperazine + 

14.00 hrs . 17.00 hrs. 

2014 , 
Trihexyphenidyl Second 

14.00 hrs . 
Tab . 5 mg. + 2 mg. 

Extension 
E - 296 300 mA X -Ray Machine 


3 


( 1 ) Extension has been given due to inadquate response . 


(2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


.. 


For e - tendering help /information , please contact . 
Website : - http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email— support.gom@nextenders.com . 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services, 
( Procurement Cell), Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 
कालावधी 
( ५ ) 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


निविदा 
सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ई -२५ AutoclaveIndicator Tape प्रथम 

मुदतवाढ 


२८ ऑगस्ट २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


११ सप्टेंबर २०१४ ११ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ वा . 

पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१११ 


Fusidic Acid 2 % cream 


प्रथम 


10 gm. 


मुदतवाढ 
द्वितीय 


३० ऑगस्ट २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


ई-१४६ Tetanus Toxoid 5 ml. 
$ 802 Mannual Plazma 

Expressor . 


१२ सप्टेंबर २०१४ १२ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी २-०१ संध्याकाळी ५-०१ दुपारी २-०१ वा . 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १५ सप्टेंबर २०१४ 

पासून 
दुपारी 

५-३० वाजेपर्यंत. 
२-०० वाजेपर्यंत . 


मुदतवाढ 


एम -५ 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of द्वितीय 
electrical equipment in मुदतवाढ 
J.J.Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 

प्रथम 
Medical Unit . 

मुदतवाढ 


१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी 
५-३० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी दुपारी २-०० 
१-०० वाजेपर्यंत . वाजेपर्यंत . 


६ 


एम-८ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 
( २ ) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई-निविदेबाबतच्या मदतीसाठी/ माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email- support.gom@nextenders.com 


Website- http://maha-arogya.gov.in 


. 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष), मुंबई. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette (Part- II ) 
Supplement : 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

( 5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


E - 25 


Autoclave Indicator Tape 


28th August 
First 

2014 to 
Extention 11th September 

2014 upto 
14.00 hrs . 


11th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs . 


11th September 

2014 from 
17.01 hrs. to 
16th September 

2014 , 
14.00 hrs . 


16th September 

2014 , 
14.01 hrs . to 
17.30 hrs . 


2 


E - 111 


Fusidic Acid 2 % cream 


First 
Extention 


10 gm . 


3 
4 


E - 146 
E - 181 


30th August 

2014 to 
12th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


15th September 

2014 , 
14.01 hrs. to 
17.30 hrs . 


Tetanus Toxoid 5 ml. 
Mannual Plazma 
Expressor . 


12th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs. 


12th September 

2014 from 
17.01 hrs . to 
15th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


Second 
Extention 


5 


M - 5 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of 
electrical equipment in 
J. J. Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 
Medical Unit. 


1st September 
Second 2014 to 
Extention 15th September 

2014 upto 
First 17.30 hrs. 
Extention 


16th September 

2014 

at 
13.00 hrs. 


16th September 

2014 

at 
14.00 hrs. 


6 


M - 8 


( 1 ) Extension has been given due to inadequate response. 


( 2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


For e - tendering help /information , please contact . 

Website :- http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email- support.gom@nextenders.com 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services , 
( Procurement Cell), Mumbai. 


आयुक्त,आदिवासीविकास,महाराष्ट्रराज्य,नाशिक 


निविदा 
सूचना 


आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयाराज्यस्तरीयकार्यालयासाठीसन२०१४-१५व२०१५-२०१६यावर्षातआवश्यकअसणारेस्टेशनरीसाहित्यलेखनसामग्रीवइतरसाहित्याच्यापुरवठ्यासाठी शासननोंदणीकृतमान्यताप्राप्तपुरवठादारांकडूनजाहीरनिविदामागविण्यातयेतआहे.निविदेचातपशीलपुढीलप्रमाणेआहे: 


बयाणारक्कम 


निविदाफॉर्म 


अनु. क्रमाक 


निविदाफॉर्मची किंमत 


पुरवठा कालावधी 


निविदेचातपशील 


निविदाअंदाजे 

किमत (रु.लाखात) 

(३) 


विक्रीचीमुदत/ 


निविदा स्वीकारण्याची 
तारीखववेळ 


निविदा उघडण्याची 
तारीखववेळ 

(९) 


तारीख 


(१) 


(२) 


(४) 


(६) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


५.०० 


७५०.०० 


१५,००० 


कार्यालयासाठीआवश्यकअसणारी स्टेशनरीसाहित्य,लेखनसाहित्यव लेखनसामग्रीवइतरसाहित्याचा 


सन२०१४-२०१५ वसन२०१५-२०१६ 

करिता 


३सप्टेंबर२०१४ते २४सप्टेंबर२०१४ 


२४सप्टेंबर२०१४रोजी दुपारी२-००वाजेपर्यंत 


२४सप्टेंबर २०१४रोजी 


दुपारी 
४-०० 


पुरवठाकरणे. 


टीप 


(१)निविदाफार्मकार्यालयीनवेळेतदिनांक३सप्टेंबर२०१४तेदिनांक२४सप्टेंबर२०१४पर्यंतउपलब्धअसूनपुरवठाकरावयाच्यासाहित्याचासविस्तरतपशीलतसेचनिविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदा फार्ममध्ये 

नमूद 

केलेल्याआहेत. (२)निविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्याआहे. (३)बयाणारक्कमेचाराष्ट्रीयकृतबँकेच्यानावेअसलेलाधनाकर्षसहायकप्रकल्पअधिकारी,आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयांचेनावेकाढूनतोनिविदाउघडण्याच्यादिनांकापूर्वीया 

कार्यालयातजमाकरावालागेल. (४)निविदाधारकांच्यास्वतंत्रअटीवशर्तीयाकार्यालयावरबंधनकारकराहणारनाहीत.तसेचकोणतीहीनिविदाअंशतःअथवापूर्णतानाकारण्याचाअधिकारयाकार्यालयाच्याखरेदीसमितीनेराखूनठेवलाआहे. (५)नामांकितकंपनीच्यासाहित्यासाठीप्राधान्यदेण्यातयेईल.त्यासाठीनिविदाधारकानेव्यापारीलिफाफातथानिविदाफार्ममध्येदरनमूदकरतानाकंपनीनिहायप्रतीनगाचेदरनमूदकरावेत. (६)बँकसॉलव्हन्सीचीमूळप्रतनिविदेसोबतसादरकरावीलागेल. (७)पोस्टाद्वारेप्राप्तहोणाऱ्यानिविदास्वीकारल्याजाणारनाहीत. (८)काहीअपरिहार्यकारणामुळेनिविदाउघडण्याच्यादिनांकांतबदलकेलाजाऊशकतो.अपूर्णअथवाखाडाखोडकेलेलीनिविदास्वीकृतकेलीजाणारनाही.तसेचनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्यामागणीतघट 

अथवावाढहोऊशकेल. 
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बाजीरावजाधव, 


क्र.खका/लेसाख.२०१४/प्र.क्र.२६९/का-२(४)/५८८१, 
दिनांक२सप्टेंबर२०१४. 


आयुक्त,आदिवासीविकास, महाराष्ट्रराज्य,नाशिक. 


३१ 


३२ 
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अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला करिता पुढील एक वर्ष कालावधीकरिता आपत्कालीन वेळेस 
लागणाऱ्या अत्यावश्यक व जीवरक्षक ऑक्सीजन, नायट्रस ऑक्साईड व कार्बनडाय ऑक्साईड , गॅसेस रिफिलींग तसेच दुरुस्तीकरिता पुरवठादारांकडून 
मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


निविदेची प्रक्रिया दोन लिफाफे पद्धतीने राहील . कोऱ्या निविदेचे मूल्य रुपये १,००० ( नापरतावा) रक्कम भरून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सकाळी ११-०० ते ५-०० या वेळेत कार्यालयातून निविदा फॉर्म मिळू शकतील ( सुटीचे 
दिवस वगळून ). 

निविदा स्वीकृतीची शेवटचा दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा उघडण्याची दिनांक व वेळ २६ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १२-३० वाजता . 


स्थळ . - अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांच्या कक्षात . 


पोस्टाने कोरी निविदा फॉर्म पाठविण्यात येणार नाही . निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांना राहील. निविदा नमुन्यामध्ये पुरवठ्या संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील नमूद केलेला आहे. 


कार्यालयीन पत्ता : 
अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
दूरध्वनी क्र . (०७२४ ) २४३ ४४०३/२४३ ७०७८ . 


क्र . शावैमवरुअ / जा.नि.स / ऑक्सीजन / ९५५७-५८ / १४ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
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३३ 


पहिली मुदतवाढ 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे खालील कामांकरिता निविदा २ लिफाफे स्वरुपात आमंत्रित करित आहेत. 


अनु. क्र . 


निविदा क्रमांक 


कामाचेस्वरूप 


इसारा रक्कम 


निविदा सूचना 

अटी व 
शर्ती पुस्तिकेचीकिंमत 
रुपयांमध्ये 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


५०० 


- 


१. ( ओ) पोमंस/ १ ९ / १ ९- ओ/ पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सर्व कार्यासने रु . ५,००० 

संगणक ओएमसी / २५ / व शाखांमधील एकूण १६४ संगणक, ६१ प्रिंटर्स , ( रुपये पाच हजार 
२०१४ . ८ लॅपटॉप , ६ स्कॅनर यांचा कॉम्प्रेसिंव्ह 

फक्त) 
देखभाल दुरुस्ती करार . 
निविदा सूचना पुस्तिका महाराष्ट्र पोलीस संकेतस्थळ www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध आहे. 

निविदा सूचना पुस्तिका ही पोलीस महासंचालक कार्यालयातील कार्यासन क्रमांक १९ येथेदिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ मधील 
कामाचे दिवशी सकाळी ११-०० ते १६-०० वाजेपर्यंत ना -परतावा स्वरूपात वर नमूद निविदा शुल्क रोख स्वरूपात भरून प्राप्त होईल. निविदा पुस्तिका ही 
कार्यालयाचे वर नमूद संकेतस्थळावरू डाऊनलोड करता येईल . तथापि , सदरच्या निविदा सादर करताना वर नमूद योग्य ते शुल्क भरणा करणे आवश्यक 
राहणार आहे. निविदा कार्यालयात जमा करावयाची शेवटची तारीख दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ असून त्या दिवशी १२-०० वाजेपर्यंतच निविदा स्वीकारण्यात 
येतील. तांत्रिक निविदा या त्याच दिवशी दुपारी १६-०० वाजेपर्यंत निविदाधारक किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांचेसमक्ष उघडण्यात येतील. पोलीस 
महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे कोणतेही कारण न देता कोणतीही निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे किंवा सर्व निविदा नाकारणे, याबाबतचा अधिकार 
राखून 

ठेवीत आहेत . उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


- 


अर्चना त्यागी, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , 

पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 
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FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , sealed tenders for the following work under Two Bid Systems. 


Sr. No. 


Tender No. 


Name of Work / Services 


EMD (Rs.) 


Cost of Tender 
Document 

( Rs.) 
(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


500 


5,000 
(Rupees Five 
Thousand Only ) 


1. ( a ) DGP /19/ 19 - A / Comprehensive AnnualMaintenance 

Computer Amc/ 25 / Contract of 164 Nos . Desktop 
2014 . 

Computers , 08 Nos. Laptop , 
6 Nos . Scanner , 61 Nos. Printers 
and Local Area Network , Network 
Devices in the office of the Director 
General of Police, M.S., Mumbai. 


The details of the tender may be seen at Maharashtra Police website www.mahapolice.com . The tender 
document can be had from the desk No. 19, office of the Director General of Police , M.S., Mumbai between 
11-00 A.M. to 4-00 P.M. on all working days from 4th September 2014 to 18th September 2014 by paying 
non -refundable tender document cost in cash . The tender documents can also be downloaded from the office 
website . However, requisite tender fee must be accompanied while submitting such downloaded tender. Last 
date for submission of tenders is 18th September 2014 upto 12-00 hours. Technical Bids will be opened on the 
same day at 16-00 hours in the presence of bidders or their authorized representatives who wish to remain 
present at the time of opening . The Director General of Police , M.S., Mumbai reserves the right to accept or 
reject any or all tenders without assigning any reason thereof. Tenders submitted late will not be accepted . 


ARCHANA TYAGI, 
Spl. Inspector General of Police , (Admn.) 
For Director General of Police , M.S., Mumbai. 
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३५ 


DIRECTORATE , OF FORENSIC SCIENCE LABORATORIES 


FIRST EXTENSION 


This e-tender notice is subject to approval of Govt. of Maharashtra 


Sealed Tenders in two envelops system (two bid system ) are invitd from the manufactures and autho 
rized agents/ suppliers for supply of the following Items to this department. 


Item 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Quantity 
Approx 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 DFSL /MUM / TASI/MSS /9 /2014-15 


Multi Speech Software 


30 Nos. 


6 DFSL /MUM /CYBER /IMS- 4 / 12/ 2014-15 


Image Master Solo - 4 


2 Nos . 


7 


DFSL /MUM /CYBER /EGSV7/ 13 /2014-15 


Encase Guidance Software Version 7 


16 Nos . 


9 DFSL /MUM /CYBER /EPRB / 15 / 2014-15 


Elcomosoft Passward Receovery Bundle 


2 Nos. 


( 1) The tender Form alongwith detailed technical specification of the above tender items and other 

necessary terms and conditions will be available on website http : //home.maharashtra etenders.in 
from 10-01 a.m. dt. 2nd September to 16th September 2014 upto 17-00 Hrs . All necessary procedures 
will be done online. 


( 2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director , Directorate of Forensic Science , 

Laboratories , Mumbai ” and it should be submitted before 16th September 2014 upto 15-00 Hrs. at 
the office of the Director, Forensic Science, Laboratories, Vidyanagari, Hans Bhugra Marg , Santacruz, 
Mumbai. The tenders will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the 

prescribed time limit as mentioned . 
(3 ) Tender Fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on 

website : http://home.maharashtra.etenders.in . 
(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 
(5 ) Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on dt. 17th September 

2014 at 17-00 Hrs onwards. 


(6 ) For detail information contact on telephone No ( 022 ) 26670755/58 during office hours . 


Dorector, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA (grauit) 


-५ अ 


मुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा 

कालावधी 


(२) 


(४) 


(८) 


१ 


ई-२०८ 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. Fullyautomaticimmune hematologyunalyzer. 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते १७सप्टेंबर२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


प्रथम 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते १९सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १९सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ 

पासून संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


द्वितीय 


२ 


LonglastingInsecticideBed 


ई-१४ 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते २०सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


दिनांक २०सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी 

५-३० 
वाजेपयत. 


nets(LLIN)(Familysize) 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा: harto:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


EXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Sr. No. 


Tender No. 


Nameof Instrumentsand 

Equipments 


Type 


Periodof 

Saleand Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-208 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. 


First Extension 


4thSeptember17thSeptember201417thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 17thSeptember 

17-00hrs.to19thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


19thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


FullyautomaticImmune hematologyanalyzer. 


2 


E-14 


LonglastingInsecticideBed nets(LLIN)(Familysize) 


Second Extension 


4thSeptember18thSeptember201418thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 
18thSeptember 

17-00hrs.to20thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


20thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


1. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 


2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 
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JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


३८ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेसंचालनालयाच्याअधिपत्त्याखालीलआरोग्यसंस्थांसाठीखालीलऔषधीखरेदीसाठीउत्पादकयांचेकडूनविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेइ.निविदा मागवितआहे.खालीलप्रमाणेद्वितीयमुदतवाढदेण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीचा कालावधी 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदा सादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


निविदा तयारीसाठी कालावधी 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


करण्याचादिनांक 


(२) 


(३) 


(६) 


(७) 


(८) 


१ 


दिनांक 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४. 


२सप्टेंबर 


२०१४ते 


ई-१२१ChloramphenicolEyeApplicaps (१,२,६,७)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


दिनांक २सप्टेंबर 

२०१४ते १५सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दुपारी 
२-०१ 
ते५-०० 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४ 
संध्या५-०१ 

तं 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


१५सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२.०० 
वाजेपर्यंत. 


वाजेपर्यंत. 


ई-१२३ 


Inj.Ranitidine25mg 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


२.निविदेच्याइतरअटीवशर्तीकायमराहतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा. संकेतस्थळ: 

http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


SECONDEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),MumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheManufacturersforthepurchaseof followingMedicinesfortheuseofHealthInsitutes.SecondExtensionasbelow: 


Sr. No. 


Nameof 

Item 


Tender 

No. withitem 

No. 


Periodof 
Saleof 

Bid 


Periodfor 

Bid Preparation 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-121ChloramphenicolEyeApplicaps (1,2,6,7)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 

2014upto 14-00hrs. 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 
2014upto 14-00hrs. 


15thSeptember 

2014 13-01hrs. 

to 17-00hrs. 


15thSeptember 

2014 

from 17-01hrs. 

to 18thSeptember 

2014 14-00hrs. 


18thSeptember 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


E-123 


Inj.Ranitidine25mg 


2.Allothertermsandconditionswillramainsame. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 
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४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 


शके १ ९ ३६ 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांचेकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत खालील यंत्रसामग्रीसाठी दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत 
आहेत : 
अ . क्र . विनिर्दिष्टे क्र . यंत्रसामग्रीचे नाव 

नग निविदा फॉर्म 

किंमत 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


१ 
२ 
३ 


१ 


१ 


रुपये 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


४ 


५ 


१ 


६ 


१ 


१ 


८ 


७५० 


९ 


१ 


१० 


१ 


११ 


२ 


१२ 


१ 
१ 


फायबर ऑप्टीक ब्रायन्कोस्कोप 
आर. ओ. प्लान्ट 
नॉनइन्वासीव कार्डीयाक मॉनिटर 
एलईडी हेड लाईट 
डायग्नॉस्टीक लॅप्रोस्कोप 
हिस्ट्रोस्कोप 
लॅप्रोस्कोप अॅक्सेसरीज 
डीझास्टर ट्रॉली 
प्रोब सोनीकेटर 
युव्ही व्हीआयएस स्पेक्टोफोटोमिटर 
एलायझा रीडर विथ वॉशर 
अॅनारोबीक वर्क स्टेशन 
डीप फ्रीझर ( -20C) 
फ्लोरेसेन्ट मायक्रोस्कोप 
रिसर्च बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
फीजिओग्राफ सींगल चॅन्ल विथ रेकॉर्डर 
डिस्टील वॉटर प्लान्ट 
टेबल विथ मार्बल / एसएस टॉप 
बोन डिसआर्टीलेटेड सेटस् 
मॉरच्युरी कुलर /कॅबीनेट 
डिसआर्टीक्युलेटेड ऑडल्ट बोन सेट 
सेमी अॅटोमेटीक मायक्रोटोम 
फ्लेक्सीबल नॅसोफेरींगोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज 
टेबल टॉप क्लास बी ऑटोक्लेव्ह 
ऑटोमेटीक फील्म प्रोसेसर फॉर इन्ट्राओरल फील्मस् 


७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


१३ 


१४ 


१ 


१५ 


२२ 


१६ 


१ 


२ 


७५० 


१० 


०१ (१४-१५ ) 
०२ ( १४-१५ ) 
०३ ( १४-१५ ) 
०४ ( १४-१५ ) 
०५ ( १४-१५ ) 
०६ (१४-१५ ) 
०७ ( १४-१५ ) 
०८ ( १४-१५ ) 
० ९ ( १४-१५ ) 
१० (१४-१५ ) 
११ ( १४-१५ ) 
१२ (१४-१५ ) 
१३ (१४-१५ ) 
१४ ( १४-१५ ) 
१५ ( १४-१५ ) 
१६ (१४-१५ ) 
१७ ( १४-१५ ) 
१८ ( १४-१५ ) 
१ ९ ( १४-१५ ) 
२० ( १४-१५ ) 
२१ ( १४-१५ ) 
२२ ( १४-१५ ) 
२३ ( १४-१५ ) 
२४ ( १४-१५ ) 
२५ (१४-१५ ) 
२६ ( १४-१५ ) 
२७ ( १४-१५ ) 
२८ ( १४-१५ ) 
२ ९ ( १४-१५ ) 
३० (१४-१५ ) 
३१ ( १४-१५ ) 
३२ ( १४-१५ ) 
३३ ( १४-१५ ) 
३४ ( १४-१५ ) 
३५ (१४-१५ ) 
३६ (१४-१५ ) 
३७ (१४-१५ ) 


७५० 


२० 


२० 


१ 


७५० 
१,००० 
१,००० 


२१ 


२५ 


२२ 


१ 


२३ 


१ 


२४ 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


२५ 


३ 


२६ 


डेन्टल लुप्स 


२ 


२७ 


२५ 


७५० 


२८ 


४ 


२ ९ 


४ 


१,००० 
१,००० 
७५० 


३० 


१ 


३१ 


७५० 


३२ 


मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप 
डेन्टल चेअर इलेक्ट्रॉनिक्स 
इलेक्ट्रीकली ऑपरेटेड डेन्टल चेअर विथ युनिट अॅन्ड अॅक्सेसरीज 
मिलींग मशीन 
प्रोसिलीन फर्नेस 
एक्स्ट्राओरल एक्स -रे मशिन 
इमेज अॅनालीसीस सॉफ्टवेअर 
इप्लान्ट सिस्टीम कीट इक्लुडींग फीजिओ डिस्पेन्सर विथ कॉन्ट्राॲन्गल हॅन्डपीस 
आरव्हीजी विथ एक्स -रे मशिन विथ लॅपटॉप 
डेन्टल सॉफ्ट टिश्यू डायोड / सॉफट टिश्यू लेझर 
रेट्रव्हर सिस्टीम अॅन्ड अॅन्टीबॉडीज फॉर इम्युनोहीस्टोकेमीस्ट्री 


१,००० 


३३ 


३ 


१ 


७५० 
१,००० 


३४ 


१ 


३५ 
३६ 


७५० 
१,००० 


२ 


३७ 


१ 


७५० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३८ 


२ 


१,००० 
१,००० 


३ ९ 


४ 


४० 


६ 


४१ 


१ 


७५० 
१,००० 
७५० 


४२ 


१ 


४३ 


१ 


४४ 


५ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 


. 


४५ 


२ 


४६ 


१ 


७५० 


४७ 


२ 


७५० 


डिजियल मायक्रोस्कोप 
इलेक्ट्रीक ट्युब सिलर 
बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
बायनाक्युलर इनडायरेक्ट ऑपथॉलमोस्कोप 

ऑटो रेफ्रोक्टोकेरोमिटर 
विज्वल फील्ड अॅनालायझर 
इमजन्सी अॅनेस्थेसिया रिसक्सीटेशन कीट फॉर व्हिआयपी प्रोग्रॅम 

ऑपरेशन टेबल ( हायड्रोलिक ) 
शॉडोलेस सिलिंग लाईट ( २ डोम ) 
ओव्हरहेड शॉडोलॅम्प विथ डबल डोम 
ऑपरेशन टेबल ( सर्जरी) 
जनरल सर्जरी इन्सट्रमेंट सेटस् 
सिलिंग ओटी लाईट 
कॉटरी मशीन 
चार्जेबल कॉर्डलेस ड्रील 
रेफ्रीजरेटर सेंन्ट्रीफ्यूज 
वॉटर प्युरीफाईंग सिस्टीम फॉर एचपीएलसी 
ब्लड कलेक्शन मॉनिटर 
लॅप्रोटॉमी सेट 
युरेट्रोरेनोस्कोप 


४८ 


२ 
२० संच 


५० 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


५१ 


१ 


३८ ( १४-१५ ) 
३ ९ (१४-१५ ) 
४० ( १४-१५ ) 
४१ (१४-१५ ) 
४२ (१४-१५ ) 
४३ ( १४-१५ ) 
४४ ( १४-१५ ) 
४५ ( १४-१५ ) 
४६ (१४-१५ ) 
४७ ( १४-१५ ) 
४८ (१४-१५ ) 
४ ९ ( १४-१५ ) 
५० ( १४-१५ ) 
५१ ( १४-१५ ) 
५२ ( १४-१५) 
५३ ( १४-१५ ) 
५४ ( १४-१५ ) 
५५ (१४-१५ ) 
५६ (१४-१५ ) 
५७ ( १४-१५ ) 
५८ ( १४-१५ ) 
५ ९ (१४-१५ ) 
६० (१४-१५ ) 
६१ (१४-१५ ) 
६२ ( १४-१५ ) 
६३ ( १४-१५ ) 
६४ ( १४-१५ ) 
६५ ( १४-१५ ) 
६६ ( १४-१५ ) 
६७ (१४-१५ ) 


१ 


१ 


७५० 


५४ 


७५० 


६ 


१,००० 


५६ 


१ 


७५० 


५७ 


५८ 


एअर बेड 


३ 


१ 


५ ९ 
६० 


१ 


६१ 


१ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 

७५० 
१,००० 


६२ 


१५ 


६३ 


१३ 


६४ 


एलईडी ओटी लाईट 
६ एफ . एल . ८ एफ युरेट्रोस्कोप 
इंन्टीग्रेटेड नेफरोस्कोप १ ९ एफ 
पल्स ऑक्सीमीटर 
फोटोथेरपी युनिट / एलईडी फोटोथेरपी युनिट 
सी - आर्म कॉम्पीटेबल टेबल 
ईसीजी मशिन विथ प्रिंटर 
अॅब्रीओ मॉडेल 
पेडीयाट्रीक फायबर ऑप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप कॉम्पीटेबल विथ एक्सीस्टींग व्हिडिओ 
अॅटॅचमेंट विथ एन्डोस्कोपी एक्सेसरीज. 
बायपॅप 
एन्डोस्कोपी अॅक्सेसरीज 


१ 


६५ 


my 


६६ 


७० 


७५० 


६७ 


१,००० 


६८ 


२ 


६८ (१४-१५ ) 
६ ९ (१४-१५ ) 


१,००० 
१,००० 


६ ९ 


१ 


१ . निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन , ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते ४-०० 
दरम्यान रोख रक्कम ( ना परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि 
निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता उघडण्यात येईल . 

३ . पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in. ” या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tenders in two envelope systems are invited from the manufacturers / authorized dealers and 
suppliers for supply of following instruments/equipments for the Government Medical/Dental Colleges , 
Hospitals and attached Health Centers in Maharashtra State : 


Name of the Equipment 


Serial 
No. 
( 1) 


Spec . 
No. 
( 2 ) 


Quantity 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


1 


1 


2 


1 


1 


3 
4 


1 


5 


1 


6 
7 


1 
1 


8 
9 


7 
1 


10 


1 
2 
1 
1 
1 
22 


01 ( 14-15 ) 
02 ( 14-15 ) 
03 ( 14-15 ) 
04 ( 14-15 ) 
05 ( 14-15 ) 
06 ( 14-15 ) 
07 ( 14-15 ) 
08 (14-15 ) 
09 ( 14-15 ) 
10 ( 14-15 ) 
11 ( 14-15 ) 
12 ( 14-15 ) 
13 ( 14-15 ) 
14 ( 14-15 ) 
15 ( 14-15 ) 
16 ( 14-15 ) 
17 ( 14-15 ) 
18 ( 14-15 ) 
19 ( 14-15 ) 
20 ( 14-15 ) 
21 ( 14-15 ) 
22 ( 14-15 ) 
23 ( 14-15 ) 
24 ( 14-15 ) 
25 ( 14-15 ) 
26 ( 14-15 ) 
27 ( 14-15 ) 
28 (14-15 ) 
29 ( 14-15 ) 
30 ( 14-15 ) 
31 ( 14-15 ) 
32 ( 14-15 ) 
33 ( 14-15 ) 
34 ( 14-15 ) 


1 
2 
10 
20 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


1 


1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1.000 
1,000 

750 
750 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 

750 
1,000 


25 
1 


Fiberoptic bronchoscope 
R. O. Plant 
Noninvasive cardiac monitor 
LED head light 
Diagnostic laparoscope 
Hysteroscope 
Laparoscope accessories 
Disaster trolley 
Probe Sonicator 
Uv vis spectrophotometer 
Eliza Reader with washer 
Anaerobic workstation 
Deep Freezer (-20 ° C ) 
Fluorescent Microscope 
Research binocular microscope 
Physiograph single channel with Recorder 
Distilled water Plant 
Table with marble /SS Top 
Bone disarticulated sets 
Mortury cooler /cabinet 
Disarticulated adult bone set 
Semiautomatic microtome 
Flexible Nasopharyngoscope with accessories 
Table Top Class B Autoclave 
Automatic film processor for intraoral films 
Dental loops 
Monocular Miscroscope 
Dental Chair electronics 
Electrically operated Dental Chair with unit and accessories 
Miling Machine 
Porcelein furnace 
Extraoral X -ray machine 
Image analysis software 
Implant system kit including physio dispenser with 
contraangle hand piece . 
RVG with X -ray machine with Laptop 
Dental soft tissue diode laser /soft tissue laser 
Retriever system and antibodies for immunohistochemistry 
Digital Microscope 
Electric tube sealer 
Binocular Microscope 
Binocular Indirect Ophthalmoscope 
Auto refractokeratometer 
Visual field analyser 


1 


2 


3 
2 
25 
4 
4 


1 


1 


1 


1 


1 


1 
2 


1 


2 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


35 ( 14-15 ) 
36 ( 14-15 ) 
37 ( 14-15 ) 
38 ( 14-15 ) 
39 ( 14-15 ) 
40 ( 14-15 ) 
41 ( 14-15 ) 
42 ( 14-15 ) 
43 ( 14-15 ) 


4 
6 


750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


1 
1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


44 ( 14-15 ) 
45 ( 14-15 ) 
46 ( 14-15 ) 
47 ( 14-15 ) 
48 ( 14-15 ) 
49 ( 14-15 ) 
50 ( 14-15 ) 
51 ( 14-15 ) 
52 ( 14-15 ) 
53 ( 14-15 ) 
54 ( 14-15 ) 
55 ( 14-15 ) 
56 ( 14-15 ) 
57 ( 14-15 ) 
58 ( 14-15 ) 
59 ( 14-15 ) 
60 ( 14-15 ) 
61 (14-15 ) 
62 ( 14-15 ) 
63 ( 14-15 ) 
64 ( 14-15 ) 
65 ( 14-15 ) 
66 ( 14-15 ) 
67 ( 14-15 ) 


Emergency anaesthesia Resuscitation Kit for VIP Programme 5 
Operation Table (Hydraulic ) 

2 
Shadowless ceilling light ( 2 domes ) 

1 
Overhead Shadowlamp with double dome 

2 
Operation table ( Surgery ) 

2 
General surgery Instrument sets 

20 set 
Ceiling OT Light 

2 
Cautery Machine 

1 
Chargeable cordless drill 

1 
Refrigerated centrifuge 

1 
Water Purifying system for HPLC 

1 
Blood Collection Monitor 

6 
Laprotomy set 

1 
Ureterorenoscope 
Air bed 

3 
LED OT Light 

1 
6 F.L. 8 F. Uretroscope 

1 
Integrated Nephroscope 19F 

1 
Pulse oxymeter 

15 
Phototherapy Unit /LED Phototheraphy unit 

13 
C - arm Compatible Table 

1 
ECG Machine with printer 

3 
Embryo Model 

70 
Paediatric Fiberoptic Bronchoscope compatible with existing 1 
video attachment with endoscopy accessories . 
BIPAP 

2 
Endoscopy accessories 

1 


1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


68 
69 


68 ( 14-15 ) 
69 ( 14-15 ) 


1,000 
1,000 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from dated 4th September 2014 to 24th September 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building, St. George s Hospital Compound , 
Mumbai 400 001 on any working day between11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on payment 
in cash (non - refundable ) for tender form . The blank tender form has to be collected in person , it will 
not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 25th September 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part , to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representative who may remain present on 26th September 2014 . 

Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in ” 


No. DMER /2014-15 (01)/ Plan , DPDC & CG Fund/ 7m . 
Dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) 
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संचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


राज्य शासन , केंद्र शासन व जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये, यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / 
अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) 
मध्ये सुद्धा 

प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
३ . निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ५-०० ते ७-०० वाजेपर्यंत . 
४ . निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ७-०१ ते ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 

रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . तांत्रिक निविदा क्र .१ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० वाजता. 
६. निविदापूर्व बैठक 

दिनांक १२, १५ , १६ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० व दुपारी २-३० वाजता , 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे कार्यालयात . 


यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


२ 


१,७ ९ , ००० 


१ 


३६,००० 


३ 


१२ 


२, ९ ४,००० 


४ 


१ संच 


४२,००० 


५ 


१ 


६०,००० 


६ 


१ संच 


९ ५,००० 


७ 


८ 


४०,००० 


८ 


३२ 


७४,००० 


९ 


२ 


५७,००० 


१० 


२ 


२,४०,००० 


११ 


२ 


१,६६,००० 


इक्यू.सी-३ (१४-१५ ) पल्मोनरी फंक्शन लॅब प्ल्याथीस्मोग्राफी डिफ्युजन स्टडी/ न्यु पी.एफ.टी. मशीन 
इक्यू.सी-४ ( १४-१५ ) पॉलीसोनोग्राफी विथ डिजीटल कॅमेरा , रेकॉडींग , अपग्रेडेड कॉम्प्युटर सिस्टीम 
इक्यू.सी-५ ( १४-१५ ) हेमोडायलिसीस मशीन 
इक्यू.सी-६ (१४-१५ ) स्टर्नल सॉ कटर सेट 
इक्यू.सी-७ (१४-१५ ) ट्रांस युसोफेजीयल प्रोब 
इक्यू.सी-८ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स एचडी लॅप्रोस्कोप सेट विथ एक्सेसरीज 
इक्यू.सी-९ ( १४-१५ ) फीटल मॉनिटर सिंगल प्रोब / ट्वीन प्रोब / फीटल मॉनिटर . . 
इक्यू.सी -१० (१४-१५ ) पल्स ऑक्सीमिटर 
इक्यू.सी-११ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमोटेड रॅन्डम बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर 
इक्यू.सी-१२ ( १४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड ईमीनो अॅनालायझर/ केमिल्युमिनेसन्स इम्युनोअसे अॅनालयझर 
इक्यू.सी -१३ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर/ फुल्ली ॲटोमेटेड रॅन्डम अॅक्सेस 

क्लिनीकल केमिस्ट्री अॅनालयझर. 
इक्यू.सी-१४ ( १४-१५ ) ब्लड गॅस अॅनालयझर / एबीजी मशीन 
इक्यू.सी-१५ ( १४-१५ ) 

बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-१६ (१४-१५ ) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 
इक्यू.सी-१७ ( १४-१५ ) ६ बॉडी मॉरच्युरी कॅबिनेट 
इक्यू.सी-१८ ( १४-१५ ) हाय फ्रीक्वेन्सी पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / १०० एमए पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / ७० / 

१०० एमए एक्स -रे मशीन . 
इक्यू.सी-१९ (१४-१५ ) अल्ट्रासाऊंड कलर डॉप्लर मशीन 
इक्यू.सी-२० (१४-१५ ) युएसजी मशीन विथ कलर डॉप्लर 
इक्यू.सी-२१ ( १४-१५ ) ८०० एमए एक्स -रे मशीन 
इक्यू.सी-२२ ( १४-१५ ) ५०० एमए एक्स -रे मशीन / ६०० एमए एक्स -रे मशीन / ३०० एमए एक्स -रे मशीन 


१२ 


४ 


१,४४,००० 


१३ 


२८ 


३२,००० 


१४ 


१ 


३५,००० 


१५ 


२ 


३८,००० 


१६ 


७ 


६४,००० 


१७ 


२ 


२,२८,००० 


१८ 


२ 


९९ , ००० 


१ 


८३,००० 


२० 


४ 


२,१७,००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


४५ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२१ 


१ 


१६,६८,००० 


२२ 


१ 


६,००,००० 


२३ 


२ 


५२,००० 


२४ 


१ 


४ ९,००० 


२५ 


३०,००० 


२६ 


१ 


३०,००० 


२७ 


१ 


५४,००० 


२८ 


१,५०,००० 


२ ९ 


३ 


१, ९ २,००० 


३० 


२ 


९ , ९ ०,००० 


३१ 


१ 


१,६१,००० 


३२ 


३ 


३७,००० 


१० 


४०,००० 


३४ 


४०,००० 


३५ 


१४ 


३२,००० 


३६ 


१२ 


७८,००० 


३७ 


३ 


३२,००० 


३८ 


२ 


७ ९ , ००० 


३ 


१,३०,००० 


४० 


इक्यू.सी-२३ (१४-१५ ) १२८ स्लाईस सी.टी. स्कॅन 
इक्यू.सी-२४ ( १४-१५ ) डिजीटल मेमोग्राफी 
इक्यू.सी-२५ (१४-१५ ) बेरा मशीन / बेरा अपग्रेडेबल ओएई 
इक्यू.सी -२६ (१४-१५ ) एलईडी ओ.टी. लाईट 
इक्यू.सी-२७ ( १४-१५ ) सर्जीकल कॉटरी विथ वेसल सिलींग 
इक्यू.सी-२८ (१४-१५ ) डायोड लेझर 
इक्यू.सी -२९ (१४-१५ ) नॅसोफेरीगोस्कोप ( फ्लेक्झीबल ) 
इक्यू.सी -३० (१४-१५ ) डिजीटल रेडिओग्राफी एक्स-रे मशीन ऑन बाय बॅक बेसिक विथ टर्न की 
इक्यू.सी-३१ (१४-१५ ) सी.आर. सिस्टीम 
इक्यू.सी-३२ ( १४-१५ ) कॅडकॅम/ डेन्टल कॅडकॅम 
इक्यू.सी-३३ (१४-१५ ) लेबॉरेटरी कॅडकॅम फॉर इनडायरेक्ट प्रोस्थेसिस /ब्रिजेस अॅन्ड क्राऊन 
इक्यू.सी-३४ (१४-१५ ) कॉर्डलेस डेंटल आरव्हीजी मशीन विथ वन कॉम्प्युटर/ डिजीटल ईमॅजिंग फॉस्पर 

प्लेट सिस्टीम . 
इक्यू.सी-३५ (१४-१५ ) डेंटल चेअर विथ अल्ट्रासोनिक स्केलर 
इक्यू.सी-३६ ( १४-१५ ) डेन्टल चेअर विथ युनिट विथ मायक्रोमोटर अॅन्ड अल्ट्रासोनिक स्केलर 
इक्यू.सी-३७ ( १४-१५ ) फॅन्टम हेड मेनिक्वीन 

सी -३८ (१४-१५ ) डेंटल चेअर विथ मायक्रोमोटर अॅन्ड लाईट क्युअर युनिट 
इक्यू.सी-३९ (१४-१५ ) इलेक्ट्रिकली ऑपरेटर डेंटल चेअर माऊन्ट युनिट 
इक्यू.सी-४० ( १४-१५ ) सायटोस्फीन मशीन / सायटो सेन्ट्रीफ्युज 
इक्यू.सी-४१ ( १४-१५ ) ब्लड सेल काऊन्टर ( ५ पार्ट डिफरन्शियल ) 
इक्यू.सी-४२ (१४-१५ ) ब्लड सेल काऊन्टर ( ३ पार्ट डिफरन्शियल ) 
इक्यू.सी-४३ ( १४-१५ ) सेमीॲटोमेटिक रोटरी मायक्रोटोम / मायक्रोटोम सेमी ऑटोमेटिक 
इक्यू.सी-४४ (१४-१५ ) अॅटोमेटेड सेल एनरीजमेंट लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी सिस्टीम 
इक्यू.सी-४५ ( १४-१५ ) लॅब ग्रॉसिंग टेबल / ग्रॉसिंग टेबल ( स्टेशन ) 
इक्यू.सी-४६ (१४-१५ ) ॲटोमेटेड टिश्यु प्रोसेसर 
इक्यू.सी-४७ ( १४-१५ ) स्लीट लॅम्प 
इक्यू.सी-४८ ( १४-१५) आयओएल मास्टर 
इक्यू.सी-४९ ( १४-१५ ) 

अ -स्कॅन 
इक्यू.सी-५० (१४-१५ ) ऑपरेशन टेबल 
इक्यू.सी-५१ (१४-१५ ) 

बॅटरी ऑपरेटेड स्क्रबर ड्रायर 
इक्यू.सी-५२ (१४-१५ ) बॅरीयाट्रिक सर्जरी ऑपरेशन टेबल 
इक्यू.सी -५३ (१४-१५ ) सी - आर्म मशीन 
इक्यू.सी -५४ (१४-१५ ) कॉटरी मशीन/ इलेक्ट्रो सर्जिकल कॉटरी मशीन/डिजीटल कॉटरी मशीन/ इलेक्ट्रोसर्जिकल 

युनिट . 
इक्यू.सी -५५ (१४-१५ ) मल्टीपॅरामॉनिटर / मल्टीपॅरा विथ इटीसीओडू आणि एनआयबीपी 
इक्यू.सी -५६ (१४-१५ ) बायफेसिक डेफ्रीबिलेटर विथ एईडी विथ पेसमेकर/ डेफ्रीबिलेटर बायफेसिक 
इक्यू.सी-५७ (१४-१५ ) ऑर्थोस्कोप 
इक्यू.सी-५८ (१४-१५ ) ऑपरेशन टेबल ( ऑर्थो)/ओ.टी . ऑर्थो टेबल 
इक्यू.सी -५ ९ ( १४-१५ ) सी - आर्म मशीन / सी - आर्म इमेज इंटेन्सीफायर 
इक्यू.सी-६० ( १४-१५ ) सी - आर्म कॉम्पॅटेबल ऑपरेशन क्रॅक्चर टेबल 
इक्यू.सी -६१ (१४-१५ ) रेपोटेटिव्ह ट्रान्सक्रिनियल मॅग्नेटिक स्टीम्युलेटर ( आरटीएसएस ) १०० HZ 


६ 


७७,००० 


४१ 


३ 


३ 


८१,००० 


४२ 


१ 


२,६५,००० 


४३ 


५३,००० 


४४ 


१ 


६३,००० 


४५ 


६४,००० 


४६ 


१ 


७४,००० 


४७ 


१ 


४१,००० 


४८ 


४ 


९ ६,००० 


४ ९ 


१ 


३३,००० 


५० 


१ 


९९, ००० 


५१ 


१ 


४५,००० 


५२ 


६ 


१,०१,००० 


५३ 


१० 


१,६३,००० 


५४ 


२८ 


४,०१,००० 


५५ 


२ 


९ ०,००० 


५६ 


५ 


७२,००० 


५७ 


१, ९ ३,००० 


५८ 


१ 


५१,००० 


५ ९ 


१,३५,००० 


भाग दोन ( पुरवणी) 


७ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६० 


६२,००० 


६१ 


१ 


३,१५,००० 


६२ 


२ 


१,३५,००० 


६३ 


९ ५,००० 


६४ 


२१ 


१,८१,००० 


६५ 


८ 


४२,००० 


६६ 


२ 


१,५५,००० 


६७ 


३० 


४५,००० 


६८ 


१७ 


१,१७,००० 


६ ९ 


४ 


२,१७,००० 


७० 


२ 


१,८०,००० 


७१ 


१ 


३६,००० 


७२ 


२ 


३,१५,००० 


७३ 


४ 


३४,००० 


७४ 


५ 


९ ५,००० 


७५ 


१ 


३३,००० 


७६ 


३८,००० 


७७ 


४४,००० 


७८ 


२,२८,००० 


इक्यू.सी-६२ ( १४-१५ ) पेन्टाहेड मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-६३ (१४-१५ ) ऑपरेटिव्ह मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-६४ ( १४-१५ ) टियूआरपी सेट /टियुआरपी सेट सी -३० डिग्री आणि ० डिग्री टेलिस्कोप 
इक्यू.सी-६५ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स एचडी लॅप्रोस्कोप सेट विथ अॅक्सेसरीज 
इक्यू.सी-६६ ( १४-१५ ) बबल सी पॅप 
इक्यू.सी -६७ (१४-१५) मल्टीपॅरा मॉनिटर 
इक्यू.सी-६८ ( १४-१५ ) निओनेटल हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टिलेटर 
इक्यू.सी-६ ९ (१४-१५ ) सिरिंज इनफ्युजन पंप 
इक्यू.सी-७० (१४-१५ ) रेडियंट वॉर्मर /सर्वो कंट्रोल रिडियंट वॉर्मर विथ निओनेटल रिसक्सीटेटर . 
इक्यू.सी -७१ (१४-१५) न्युओनेटल अॅन्ड पेडियाट्रिक व्हेंटिलेटर 
इक्यू.सी-७२ (१४-१५ ) निओनेटल हायब्रीड व्हेंटिलेटर 
इक्यू.सी-७३ (१४-१५) ट्रान्क्युटानियस मॉनिटर फॉर पीओ २ अॅन्ड पीसीओ २ 
इक्यू.सी-७४ (१४-१५ ) हायपोक्लोरस अॅसिड अॅन्ड मिक्स्ड ऑक्सिडन्ट जनरेशन सिस्टीम 
इक्यू. 

.सी-७५ ( १४-१५ ) एअर डिकंटॅमिनेशन सिस्टीम 
इक्यू.सी-७६ (१४-१५ ) ६ बॉडी मॉरच्युरी कॅबिनेट 
इक्यू.र.सी-७७ ( १४-१५ ) 

स्ट्रेस टेस्ट मशीन 
इक्यू.सी -७८ (१४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप 
इक्यू.सी-७९ (१४-१५ ) पीएच इंम्पीडन्स मॅनोमेट्री 
इक्यू.सी-८० (१४-१५ ) हाय डेफिनेशन एन्डोस्कोपी सिस्टीम 
इक्यू.सी-८१ ( १४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप अॅन्ड कोलोनोस्कोप 
इक्यू.सी-८२ ( १४-१५ ) ३ चीप अॅडव्हान्स सर्जिकल एचडी लॅप्रोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज विथ रेकॉडींग सिस्टीम 
इक्यू.सी-८३ ( १४-१५ ) अॅम्ब्युलन्स 
इक्यू.सी -८४ ( १४-१५ ) कार्डियाक अॅम्ब्युलन्स / अॅम्ब्युलन्स 
इक्यू.सी-८५ (१४-१५ ) होल बॉडी फोटोथेरपी युनिट 
इक्यू.सी -८६ ( १४-१५ ) ड्युअल फोकसिंग सीओडू फंक्शनल लेझर सिस्टीम 
इक्यू. 

.सी-८७ (१४-१५ ) अंडरवॉटर कॉटरी विथ बायोपोलर सलाईन टीयुआरपी 
इक्यू.सी -८८ (१४-१५) व्हीआरएफ टाईप ऑफ कुलींग सिस्टीम फॉर लाईब्ररी एरिया अपग्रडेशन 
इक्यू.सी-८ ९ ( १४-१५ ) अॅनेस्थिशिया डिलीव्हरी सिस्टीम / अॅनेस्थेशिया वर्क स्टेशन 
इक्यू.सी-९ ० (१४-१५ ) अॅनेस्थेशिया मशीन विथ २ व्हेपोरायझर / बॉयल्स मशीन विथ व्हेंटिलेटर . 
इक्यू.सी-९१ ( १४-१५ ) बायफेझिक डेफ्रीबिलेटर विथ एईडी विथ मॉनिटर/ बायफझिक डेफ्रिबिलेटर 
इक्यू.सी -९ २ (१४-१५ ) सेंट्रल पाईपलाईन फॉर ओटू , एनटू ॲन्ड संक्शन 
इक्यू.सी -९३ ( १४-१५ ) सेंट्रल ओडू, व्हॅक्युम, संक्शन सिस्टीम विथ रिक्वायर्ड सपोर्टिंग मशीन 
इक्यू ..सी- ९ ४ (१४-१५ ) व्हेंटिलेटर अॅडल्ट / व्हेंटिलेटर अॅडल्ट अॅन्ड पेडियाट्रिक विथ इटीआटू व्हेंटिलेटर अॅडल्ट 

अॅन्ड पेडियाट्रिक /व्हेंटिलेटर विथ अॅक्सेसरीज /व्हेंटिलेटर / ईन्व्हासिव्ह व्हेंटिलेटर . 
इक्यू.सी- ९ ५ ( १४-१५ ) नॉन इन्व्हासिव व्हेंटिलेटर 
इक्यू.सी-९ ६ (१४-१५ ) मल्टिपऐरामॉनिटर /मल्टिपॅरा विथ ईटीसीओटू 
इक्यू.सी- ९ ७ ( १४-१५ ) मल्टिपॅरा मॉनिटर विदाऊट ईटीसीओटू/ मॉड्युलर मल्टिपॅरा मॉनिटर एनआयबीपी , 

ईसीजी (विदाऊट ईटीसीओटू ). 


७ ९ 


६०,००० 


. 


८० 


२,४०,००० 


८१ 


१ 


७०,००० 


८२ 


२ 


१,७३,००० 


८३ 


१ 


३२,००० 


८४ 


१ 


७६,००० 


८५ 


१ 


५४,००० 


८६ 


१ 


१,६५,००० 


८७ 


८ 


३,८ ९ , ००० 


८८ 


५ 


७८,००० 


८ ९ 


८३,००० 


९ ० 


१ 


४०,००० 


९ १ 


१ 


६१,००० 


९ २ 


२ ९ ,११,३४,००० 


९ ३ 


३ 


४५,००० 


९ ४ 


२४ 


४,३१,००० 


९ ५ 


८ 


५७,००० 


२. उपरोक्त निविदा सूचनेतील वेळापत्रक , अटी व शर्ती व अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 
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संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण न देता 
निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 
संपर्क क्रमांक : ९१-०२२-२२६२०३६१-६५ ( Ext . 338/339/340 ). 


निविदापूर्व बैठक खालील देण्यात आलेल्या तक्त्यानुसार आयोजित करण्यात येत आहे 


अ . क्र . 


दिनांक 


वेळ 


विनिर्दिष्ट क्रमांक ईक्यू - सी 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३ , ५ , ८ १० , १२, १३ , १४ . 


२ 


१८, १ ९ , २० , २१ , २२, २३, २४ , ३० , ३१ . 


३ 


३२ , ३३ , ३८ , ४०, ४१ , ४२, ४३ , ४४ , ४६, ४८, ६२. 


१२ सप्टेंबर २०१४ 
१२ सप्टेंबर २०१४ 
१५ सप्टेंबर २०१४ 
१५ सप्टेंबर २०१४ 
१६ सप्टेंबर २०१४ 
१६ सप्टेंबर २०१४ 


सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 


४ 


५० , ५२, ५४, ५५, ५६ , ५७, ५८ , ५ ९ , ६१, ६३ . 


५ 


६५, ६६, ६८ , ७० , ७१, ७२ , ७६, ८० , ८२, ८३, ८४, ८६, ८८ . 


६ 


८ ९ , ९ ०, ९ १, ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 
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DIRECTOR , MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


e - Tender Notice 


Under State , CentralGovernment Fund and DPDC fund Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai, hereby invites the e -tender in two part systems from themanufacturers/authorized dealers and suppliers 
to supply instruments / equipments for the Government Medical Dental College and Hospitals. This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazette , Part II (Supplement) : 
1. Period of sale of tender form 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
2. Period of bid preparation 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
3. Closing of bid 

: 24th September 2014 between 5-00 p.m. to 7-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 2th September 2014 evening 7-01 p.m. to 
of tender . 

26th September 2014 upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening ( Envelope No. 1) 

: 29th September 2014 at 11-00 a.m. 
6. Pre- Bid Meeting 

: Dated 12th , 15th , 16th September 2014 at 11-00 a.m. 

and 2-30 p.m. in the Office of Director of Medical 

Education and Research , Mumbai. 
Details of Equipments. 


E - Code 


Name of the equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


E.M.D. 
Amount 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs.) 


1 


EQ - C - 3 ( 14-15 ) 


2 


1,79,000 


2 


EQ - C -4 ( 14-15 ) 


1 


36,000 


3 


12 


4 


1 Set 


5 


1 


1 


6 


1 Set 


EQ -C -5 ( 14-15 ) 
EQ - C -6 ( 14-15 ) 
EQ - C - 7 ( 14-15 ) 
EQ - C - 8 ( 14-15 ) 
EQ - C - 9 ( 14-15 ) 
EQ - C - 10 ( 14-15 ) 
EQ - C - 11 ( 14-15 ) 
EQ - C - 12 ( 14-15 ) 


2,94,000 

42,000 
60,000 
95,000 
40,000 
74,000 
57,000 
2,40,000 


7 


8 


8 


32 


9 


2 


10 


2 


Pulmonary function Lab Plathysmography Diffusion Study /New 

PFT Machine . 
Polysomnography with Digital Camera , Recording, Upgraded Computer 

System . 
Haemodialysis Machine 
Sternal Saw Cutter Set 
Transoesophagial Proge 
Advanced HD Laparoscope Set with Accessories 
Foetal Monitor Single Probe /Twin Probe /Foetal Monitor.. 
Pulse Oxymeter 
Fully Automated Random Biochemistry Analyser 
Fully Automated Immuno Analyzer/ Chemiluminence Immunoassay 

Analyzer . 
Fully Automated Biochemistry Analyzer/Fully Automated Random 

Access Clinical Chemistry Analyzer. 
Blood Gas Analyzer/ABG Machine 
Binocular Microscope 
Spectrophotometer 
6 Body Mortuary Cabinet 
High Frequency Portable X - Ray Machine/ 100 MA Portable X - Ray 

Machine/ 70 / 100 MA X -Ray Machine . 
Ultrasound Colour Doppler Machine. 
USG Machine with Colour Doppler 
800 MA X -Ray Machine 
500 MA X -Ray Machine /600 MA X - Ray Machine/300 MA X -Ray 

Machine . 


11 


EQ - C - 13 ( 14-15 ) 


2 


1,66,000 


12 


4 


13 


28 


14 


EQ -C - 14 ( 14-15 ) 
EQ - C - 15 ( 14-15 ) 
EQ - C - 16 ( 14-15 ) 
EQ - C - 17 ( 14-15 ) 
EQ -C - 18 ( 14-15 ) 


1 


1,44,000 

32,000 
35,000 
38,000 
64,000 


15 


2 


16 


7 


17 


2 


18 


2 


EQ - C - 19 ( 14-15 ) 
EQ - C -20 (14-15 ) 
EQ - C - 21 ( 14-15 ) 
EQ - C -22 ( 14-15 ) 


2,28,000 

99,000 
83,000 
2,17,000 


19 


1 


20 


4 


21 


128 128 Slice CT Scan 


1 


22 


1 


23 


2 


EQ - C - 23 ( 14-15 ) 
EQ-CO- 24 (14-15 ) 
EQ -C - 25 ( 14-15 ) 
EQ - C - 26 ( 14-15 ) 
EQ - C - 27 ( 14-15 ) 
EQ - C - 28 ( 14-15 ) 


16,68,000 
6,00,000 
52,000 
49,000 
30,000 
30,000 


Digital Mammography 
BERA Machine /BERA Upgradation OAE . . 
LED OT Light 
Surgical Cautery with Vessel Sealing . . 
Diode Laser 


24 


1 


25 


1 


26 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


27 


1 


EQ - C - 29 ( 14-15 ) 
EQ - C - 30 ( 14-15 ) 


54,000 
1,50,000 


28 


1 


29 


3 


30 


EQ - C -31 (14-15 ) 
EQ - C - 32 ( 14-15 ) 
EQ - C - 33 ( 14-15 ) 


2 


1,92,000 
9,90,000 
1,61,000 

37,000 


31 


1 


32 


EQ - C - 34 ( 14-15 ) 


3 


33 


10 


40,000 
40,000 


34 


5 


35 


Nasopharyngoscope ( Flexible ) 
Digital Radiography X -Ray Machine on buy back basic with 

Tune Key. 
C.R. System 
CAD -CAM /Dental CAD -CAM 
Lab . CADCAM Indirect Prosthesis/Bridges and Crown .. 
Cordless Dental RVG Machine with one Computer /Digital Imaging 

Phosphor Plate System . 
Dental Chair with Ultrasonic Scaler 
Dental Chair with Unit with Micromotor and Ultrasonic Scalers . 
Phantom Head Meniquine 
Dental Chair with Micromotor and Light Cure Unit 
Electrically Operated Dental Chair Mount Unit.. 
Cytospin Machine /Cytocentrifuge 
Blood Cell Counter (5 part differential) 
Blood Cell Counter ( 3 part Differential) 
Semiautomatic Rotary Microtome/Microtome Semiautomatic 
Automated Cell Enrichment Liquid based Cytology System 
Lab Grossing Table/Grossing Table (Station ) .. 
Automatic Tissue Processor 
Slit Lamp 
IOL Master 


14 


32,000 


36 


12 


37 


3 


38 


2 


39 


3 


40 


6 


41 


3 


42 


EQ - C - 35 ( 14-15 ) 
EQ -C - 36 ( 14-15 ) 
EQ - C - 37 ( 14-15 ) 
EQ - C -38 ( 14-15 ) 
EQ - C - 39 ( 14-15 ) 
EQ - C -40 ( 14-15 ) 
EQ - C -41 ( 14-15 ) 
EQ - C -42 (14-15 ) 
EQ - C - 43 ( 14-15 ) 
EQ - C - 44 ( 14-15 ) 
EQ - C -45 ( 14-15 ) 
EQ - C - 46 ( 14-15 ) 
EQ - C -47 ( 14-15 ) 
EQ - C -48 ( 14-15 ) 
EQ - C - 49 ( 14-15 ) 
EQ - C -50 ( 14-15 ) 
EQ - C -51 ( 14-15 ) 
EQ - C -52 ( 14-15 ) 
EQ - C -53 ( 14-15 ) 
EQ - C -54 ( 14-15 ) 


1 


43 


3 


44 


1 


78,000 
32,000 
79,000 
1,30,000 

77,000 
81,000 
2,65,000 
53,000 
63,000 
64,000 
74,000 
41,000 
96,000 
33,000 
99,000 
45,000 
1,01,000 


45 


5 


46 


1 


47 


A -Scan 


1 


48 


4 


49 


1 


50 


1 


51 


1 


52 


6 


53 


10 


54 


28 


55 


2 


56 


5 


57 


5 


58 


1 


59 


1 


60 


3 


EQ - C - 55 ( 14-15 ) 
EQ - C - 56 ( 14-15 ) 
EQ - C -57 ( 14-15 ) 
EQ - C -58 ( 14-15 ) 
EQ - C -59 ( 14-15 ) 
EQ - C -60 ( 14-15 ) 
EQ - C -61 ( 14-15 ) 
EQ -C -62 ( 14-15 ) 
EQ - C -63 ( 14-15 ) 
EQ - C -64 ( 14-15 ) 
EQ - C -65 ( 14-15 ) 
EQ - C -66 ( 14-15 ) 
EQ - C -67 ( 14-15 ) 
EQ - C -68 ( 14-15 ) 
EQ - C -69 ( 14-15 ) 
EQ - C - 70 ( 14-15 ) 


1,63,000 
4,01,000 

90,000 

72,000 
1,93,000 

51,000 
1,35,000 

62,000 
3,15,000 
1,35,000 

95,000 
1,81,000 

42,000 
1,55,000 

45,000 
1,17,000 


61 


Operation Table 
Battery Operated Scrubber Dryer 
Bariatric Surgery Operation Table 
C -Arm Machine 
Cautery Machine/Electro Surgical Cautery Machine/Digital Cautery 

Machine/Electrosurgical Unit. 
Multiparamonitor/Multipara with ETCO2 and NIBP 
Bipshasic Defibrillator with AED with Pacemaker 
Arthoscope 
Operation Table (Ortho )/O.T . Ortho Table 
C - Arm Machine/ C -Arm Image Intensifier 
C -Arm Compatible Operation Fracture Table .. 
Repetative Transrenial Magnetic Stimulator (RTMS) 100 HZ 
Pentahead Microscope 
Operative Microscope 
TuRP Set / TuRP set C - 30 deg . and 0 degree Telescope 
Advance HD Laparoscope wet with Accessories . . 
Bubble C PAP 
Multipara Monitor 
Neonatal High Frequency Ventilator . . 
Syringe Infusion Pump 
Radiant Warmer /Servo controlled Radiant Warmer with Neonatal 

Resuccitator. 
Neonatal and Paediatric Ventilator 
Neonatal Hybrid Ventilator 
Transcutaneous Monitor for PO2 and PCO2 2 
Hypochiorous Acid and Mixed Oxidant Generation System 
Air Decontamination System 
6 Body Mortury Cabinet 
Stress Test Machine 


1 


62 


2 


63 


1 


64 


21 


65 


8 


66 


2 


67 


30 


68 


17 


69 


4 


70 


2 


71 


1 


72 


EQ - C -71 ( 14-15 ) 
EQ - C - 72 ( 14-15 ) 
EQ - C -73 ( 14-15 ) 
EQ - C - 74 ( 14-15 ) 
EQ - C - 75 ( 14-15 ) 
EQ - C - 76 ( 14-15 ) 
EQ - C - 77 ( 14-15 ) 


2 


2,17,000 
1,80,000 

36,000 
3,15,000 

34,000 
95,000 
33,000 


73 


4 


74 


5 


75 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


76 


1 


77 


1 


78 


EQ - C - 78 ( 14-15 ) 
EQ - C -79 ( 14-15 ) 
EQ - C - 80 ( 14-15 ) 
EQ - C -81 ( 14-15 ) 
EQ - C - 82 ( 14-15 ) 


1 


38,000 
44,000 
2,28,000 

60,000 
2,40,000 


79 


1 


80 


1 


81 


1 
2 


82 


83 


1 


84 


1 


85 


1 


86 


EQ -C -83 ( 14-15 ) 
EQ - C -84 ( 14-15 ) 
EQ - C - 85 ( 14-15 ) 
EQ - C - 86 ( 14-15 ) 
EQ - C -87 ( 14-15 ) 
EQ - C - 88 ( 14-15 ) 
EQ - C - 89 ( 14-15 ) 
EQ - C - 90 ( 14-15 ) 
EQ - C -91 ( 14-15 ) 
EQ - C - 92 ( 14-15 ) 
EQ - C - 93 ( 14-15 ) 


1 


Video Gastroscope 
PH Impedance Manometry 
High Defination Endoscopy System .. 
Video Gastroscope and colonoscope 
3 Chip Advance Surgical HD Laparoscope with Accessories with 

Recording System . 
Ambulance 
Cardiac Ambulance /Ambulance 
Whole Body Phototheraphy Unit 
Dual Focussing Co2 Fractional Laser System .. 
Underwater Cautery with Bipolar Sline TuRP.. 
VRF Type of Cooling System for Library Area Upgradation 
Anaesthesia Delivery System / Amaesthesia Work Station 
Anaesthesia Machine with 2 Vaporer/Boyles Machine with Ventilator 
Bipasic Defbrillator with AED with Monitor/ Biphasic Defibrillater 
Central Pipeline for 02, N2 and Suction 
Central O2, Caccum Suction System with required supporting 

Machines . 
Ventilator Adult /Ventilator Adult and Paediatric with ETCO2/ 

Ventilator with Accessories/Ventilator / Invasive Ventilator . 
Noninvasive Ventilator 
Multiparamonitor /Multipara with ETCO2 
Multipara Monitor without ETCO2/Moduler Multiparamonitor 

NIBP , ECG (Without ETCO2). 


70,000 
1,73,000 
32,000 
76,000 
54,000 
1,65,000 
3,89,000 

78,000 
83,000 
40,000 
61,000 


87 


8 


88 


5 


89 


5 


90 


1 

1 


91 


92 


EQ - C -94 ( 14-15 ) 


1 


11,34,000 


93 


3 


94 


EQ - C - 95 ( 14-15 ) 
EQ - C - 96 ( 14-15 ) 
EQ - C - 97 ( 14-15 ) 


24 


45,000 
4,31,000 
57,000 


95 


8 


For detail information , regarding schedule , terms and conditions the bidders interested may visit the 
websites http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

The Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339/340 ) 

Schedule of Pre - Bid Meeting 


Sr. No. 

( 1 ) 


Date 
( 2 ) 


Time 
( 3 ) 


Tender No. EQ - C 

( 4 ) 


1 


11-00 a.m. 


2 


3 


12th September 2014 
12th September 2014 
15th September 2014 
15th September 2014 
16th September 2014 
16th September 2014 


3 , 5 , 8 10 , 12 , 13 , 14 . 
18 , 19 , 20 , 21, 22 , 23 , 24 , 30 , 31. 
32 , 33 , 38 , 40 , 41, 42 , 43, 44, 46 , 48, 62. 
50 , 52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61, 63 . 
65 , 66 , 68 , 70 , 71, 72 , 76 , 80 , 82 , 83 , 84 , 86 , 88 . 
89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 . 


2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 


4 


5 
6 


No. DMER / 2014-15 ( E -01)/State , 

CG Fund DPDC /Equip . Purchase / 

7M / 14 , 
dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


RNI No. MAHBIL /2009 /31731 
Reg . No. MH /MR / South - 319 /2013-15 


सत्यमेव जयते 
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[ पृष्ठे ५०,किंमत : रुपये ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp. Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and timementioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 

considered , 
office on non -refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order , whichever is higher, 
the earliest delivery period necessary for completion of the order. 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
( c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(7) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
(h ) This envelope should be marked as Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter . 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.1., 
6. The Development Commissioner ( Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

( v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
HTTCHA (gxquit) 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 

(1) Suppliez registered with D.G.S. and D. having factories 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O.on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples .-Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without nples / testir 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered. 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 

14. Extension of time.- (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer. 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co - operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture. S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/ concessions etc. 
Note . 

( 1 ) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing: --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for alf alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However , the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact, earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period. 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may , quote rates for equivalentmakes , 

stores also and should indicate specifically themake of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
(11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1, 2 , 3 etc. , 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore. 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow - up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
(19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice. 
(20) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE AND DIRECTOR OF POLICE 

WIRELESS , MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Tender Notice 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune invites 
signed and sealed One Bid System , Details given below : 


Details of the Tender 


Description 


Tender 
Form Fee 

( 2 ) 


( 1 ) 


Rs. 


300 


Toner Cartridge for Printer 
SamsungML 1911 Qty .- 24 


(2 ) Tender form fee Rs. 300 ( Three hundred only ) (Non -refundable ). 
( 3 ) Last date and time of submission of tender — 25th September 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in ., and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 


No. D - 3 /679 /Mumbai.Com.Fax Toner /14-15 /2014 , 
dated the 22nd August 2014 . 


For Additional Director General 
of Police and Director of Police 
Wireless ,Maharashtra State , 

Pune. 
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प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग 
कोकण भवन , पाचवा मजला, 

नवी मुंबई 


ई -निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग हे शासकीय दूध योजना रत्नागिरीसाठी निविदा 
स्वीकृती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत बर्फ पुरवठा करण्याकरिता सर्व कर समाविष्टीत दर ठराविक 
फॉर्ममध्ये दोन लिफाफे पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत . निविदा स्वीकृतीनंतर कोणत्याही प्रकारची दरवाढ देय होणार नाही . दुग्धशाळा 
व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी यांच्या आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार त्यांना बर्फ पुरवठा करावा लागेल . 


अ.क्र . 


तपशील 


कोरी निविदा 


बर्फाची अंदाजित 
किंमत रुपये 

( ३ ) 


बयाणा रक्कम 

रुपये 
( ४ ) 


विधीग्राह्य 
दिवस 


शुल्क 
( ५ ) 


( २ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


१७.०० लाख 


५,००० 


११५ 


१२० 


दुग्धशाळा व्यवस्थापक , शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी 
यांचे आवश्यकतेनुसार बर्फ पुरवठा , अंदाजे बर्फ पुरवठा 
११३१५०० किलो. 


१. सदर निविदेची माहिती अटी व शर्तीसह निविदेच्या अर्जाचा नमुना व दराचा तक्ता इत्यादीसह http://mahatenders.gov.in या 
संकेत स्थळावर दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० पासून निविदा संच उपलब्ध राहिल . कंत्राटदारांना इ-निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याकरिता 
उपरोक्त संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. 

२. कोरे निविदा संच रुपये ११५ ( ना - परतावा) चा डिमांड ड्राफ्ट प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई, 
यांचे नावे काढणेत यावा. 

बयाणा रक्कम रुपये ५,००० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग यांच्या नावे फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकेकडील डिमांड 
ड्राफ्ट अथवा चलन स्वीकारले जातील . 

निविदा फॉर्मचा डिमांड ड्राफ्ट व बयाणा रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत कार्यालयात जमा करावा . 


३ . 


४ . 


५ . 


निविदा ऑनलाईन (on line ) सादर करावयाचा अंतिम दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता आहे. सदर ऑनलाईन 
निविदा प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग , कोकण भवन , पाचवा मजला, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ 
रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत पुरेशा निविदा (on line) प्राप्त झाल्यास व शक्य झाल्यास त्याच दिवशी किंवा नंतरच्या दिवशी उपस्थित निविदाधारकाचे 
समोर उघडण्यात येतील . 


६. संपूर्ण निविदा अथवा निविदेचा काही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचा अधिकार प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई यांनी राखून ठेवले आहेत . 


क्र . प्रादुविअ/ मुंबई / ड-२ / ४६२०१४ / बर्फ रत्नागिरी / 
२०१४-१५ / प्र.क्र . २०/२१३४/२०१४ , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई . 
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दुसरी मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधन 
सामग्री खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये, दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची 
सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन, राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 


Qauntity 
in Nos. 


Tender 
Document 

Fee 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
TMM/ 79/ 2014 


Supply of Trolley Mounted 
Mirror with Torch . 


527 


Supply of Hook and Line Set 


1 + 25 % 


DGP/ 17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
H and LS/ 79/ 2014 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162 /SKumbh/ 2015-16 
Endoscope/ 79/ 2014 


Supply of Optical Fibro Scope 
( Endoscope) . 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
CROT/ 79 / 2014 . 


Supply of Car Remote Opening 
Tool. 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ ते १० सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावर डाऊनलोड 
करून घ्यावेत , निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य " 
यांचे नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१४ आणि १२ सप्टेंबर २०१४ , १४-०० वाजेपर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 


अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि http:// 
mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 


ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक , (नियोजन ) 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

यांचेकरिता . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


SECOND EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System ” ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ) , for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders. The notice of the said e - Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th Sepetember 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 / TMM /79/2014 . 


Supply of Trolley 
Mounted Mirror 

with Torch 


527 


1 + 25 % 


DGP / 17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 / H & LS/79 /2014 . 


Supply of Hook 
and Line Set 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP /17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 /Endoscope /79 / 2014 . 


Supply of Optical 

Fibro Scope 
(Endoscope) 
Supply of Car 
Remote Opening 

Tool 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A /6162/ SKumbh / 
2015-16 /CROT/ 79 /2014 . 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
28th August 2014 to 10th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on the 
Electronic Tendering System of Maharashtra Police . Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State ” payable at Mumbai from 11th September 2014 and 12th September 2014 , 14-00 hrs. 
For further information , please 

the detailed Tender Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Spl. Inspector General of Police ( Planning ), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने पात्र व नामांकित उत्पादकांकडून आणि /किंवा वार्षिक 
तत्वावर सर्वंकष वार्षिक देखभाल सेवा करार व FMS कंत्राटासहित सुविधा व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यावसायिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१४ ते २८ ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या . त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सदर मूळ जाहिरातीस 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

ई -निविदा http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी १७-०० पर्यंत ( Bid 
Submission) करू शकता . 


आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


FIRST EXTENSION 


On behalf of theGovernor ofMaharashtra , Commissioner, Food and Drug Administration ,Government of 
Maharashtra invited e- Tenders ( Technical Bid and Commercial Bid ) from reputed Manufacturers and /or authorized 
dealers for Facility Management Services including Comprehensive Annual Maintenance Contract for year 
2014-15 from 8th August 2014 to 28th August 2014. Due to insufficient response , for the said e - Tenders extension 
period from 30th August 2014 to 12th Sepetember 2014 till 17-00 hrs is hereby given . 

The complete e- Tender process is online. On website http://mahatenders.gov.in bids can be submitted 
from 30th August 2014 to 12th Spetember 2014 till 17-00 hrs. 


Commissioner, 
Food and Drug Administration , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र 

पोलीस मुख्यालय , शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा , मुंबई 


ई - निविदा सूचना 


मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री खरेदी 
करण्यासाठी दिनांक १० जुलै २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दोन लिफाफा पद्धतीने भरावयाची अटी व नियम इत्यादी 
दर्शविणारी सविस्तर ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी दिलेली आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 
ई -निविदा 
संक्षिप्त माहिती 

संख्या / नग 

निविदा प्रपत्र किंमत 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


५१४ महाराष्ट्र पोलिसांकरिता सर्व पोलीस शिपायांसाठी १०,००० नग ग्राऊंड शीट खरेदीबाबत 


१०,००० नग 


२००० 


+ २५ % 


याबाबत इच्छुक निविदाकार, निविदा कागदपत्रे ( विर्निदेशासह ) ४ सप्टेंबर २०१४, सकाळी १०-०१ वाजल्या पासून २५ सप्टेंबर २०१४, दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत डाऊनलोड करू शकतात . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा महाराष्ट्र पोलीस यांच्या इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टीममध्ये ऑनलाईन पाठविणे आवश्यक 
आहे. निविदाकारांनी निविदेचे सर्व टप्पे इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सिस्टीम मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वेळेच्या बंधनात करणे आवश्यक आहे. 

सर्वनिविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांचे नावे 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वाजेपर्यंत सादर करावेत . 

कोणत्याही स्पष्टीकरणाकरिता निविदाकारांनी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-४१४ ६६६६६ , ०२२-२६६१ १११७, २६६१ १२८७ Ext. १ ९/ २० याबाबतच्या 
अधिक माहितीसाठी https://mapo.maharashtra.etenders.in मध्ये सविस्तरपणे प्रसिद्ध केलेल्या सूचना कृपया पहाव्यात. तसेच याबाबतचीलिंक 
www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक ( नि . व स .) 
पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 
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THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA POLICE HEADQUARTERS, 

S. B. S. ROAD , MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble Governor of 
Maharashtra invites online Tender in ( Two Envolopes System ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid . For 
supply of below mentioned for Maharashtra Police, Detail as under : 
e - Tender 

Estimated Tender form 
Number Short Description 

Quantity 

Fee 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Rs. 
2000 


514 


Maharashtra Police Purchase of 10000 Nos . Ground 
Sheet for all Police Constable . 


10000 Nos . 
+ 25 % 


Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by interested Tenderers from 4th September 
2014 , 10-01 hours upto 25th September 2014 , 15-00 hours . The Tenderers are required to submit their 
bids online on the Electronic Tendering System ofMaharashtra Police . The Tenderers are required to complete 
the various stages of the Tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tender System . 

Bidder have to submit separate Demand Draft for Tender Form fee and EMD (wherever applicable ) in the 
name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai on or before 13-00 hrs . on 
29th September 2014 . 

Tenderers should have valid Class - II/III Digital Signature Certificate (DSC ) ( It should be having Two Pairs 
1 > Sign Verification 2 > Encryption and Decryption ) obtained from any Certifying Authorities . In case of 
requirement of DSC , interested Bidders should go to https://maharashtra.etenders.in/mah/Digital Certi.asp 
and follow the procedure mentioned in the document Procedure for application of Digital Certificate . 

In case of any quarries, Bidders may contact to the service provider on any working days on contact Nos . 
020-414 66666 or 022-26611117, 2661 1287, Ext. 19/20 or by email on support.gom@nextenders.com 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https :// 
mapo.maharashtra.etenders. in also this link avaialble on www.mahapolice.gov.in 


No. DGP /18 /30 /2014-15 /Ground Sheet /63/2014 , 
dated 30th August , 2014 . 


Addl. Director General of Police ( P & C ) 

For Director General of Police . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे 


निविदा सूचना ( दुसरी फेरी) 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला अधिनस्त प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे -३३ , येथे दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीकरिता व त्यापुढे गरजेप्रमाणे नवीन भावबंद करार होईपर्यंत , इच्छूक नोंदणीकृत मजूर सहकारी 
संस्थांकडून ( पंजीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था/ लोकसेवा केंद्र ) मोहोरबंद निविदा निम्नलिखित कामांसाठी मागविण्यात येत आहेत . 

१. कंत्राटी पद्धतीने वैरण विकास सेवादाता , सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 
२. कंत्राटी पद्धतीने शेत मजूरांच्या सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 

मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने विहित नमुन्यात दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत प्राप्त होतील अशा 
रीतीने समक्ष कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या सीलबंद पेट्यांमध्ये टाकण्यात याव्यात . सदरच्या निविदाची प्रपत्रे व निविदा अटी- शर्ती , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
१२-०० वाजेपर्यंत ) रुपये पाचशेचा (रु . ५०० /-) राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट , “ प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ४११ 
०३३ ” यांचे नावे पुणे येथे देय , भरून ( ना - परतावा) अटीवर किंवा रोखीने उपलब्ध होऊ शकतील . निविदेसोबत बयाणा रकमेचे राष्ट्रीयीकृत 
बँकेचे धनादेश प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे ४११ ०३३ यांचे नावे पुणे देय , ( परतावा अटींवर ) तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये 
जोडणे बंधनकारक आहे . प्राप्त निविदा संभाव्यतः दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २-०० नंतर उघडण्यात येतील . 

सदरची निविदा प्रपत्रे पशुसंवर्धन खात्याच्या www.ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत . 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे -३३ या संस्थेसाठी नमूद केलेल्या कामाची गरज अंदाजे असून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल 
करण्याचा अधिकार प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ३३ यांना राहील . एखादी अगर सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता 
नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीकडे 

राखून 

ठेवण्यांत येत आहेत . 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 


क्र . वमाप्र / लघु 

निविदा 

सूचना/ ११४४ / २०१४ , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . 


वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे . 
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११ 


FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelopes system (two bid system ) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers/dealers for supply of the following equipment s for the use of Elphinstone College , 
156 , M.G. Road , Mumbai 400 032 . 


Physics Department. 


( 1) Research Optical Bench 


1 No. 


( 1 ) The tender for above items will be available between 4th September 2014 to 18th September 2014 
in office of the The Principal, Elphinstone College , 156 , M. G. Road , Mumbai 400 032, on any working day 
except 2nd and 4th Saturday and Public Holiday between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. 
on payment of Rs. 250 tender form price as per rule (non -refundable ). 


( 2 ) The Tender in sealed envelope duly subscribed with tender No. and Date as indicated (as mentioned 
in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Principal on or before 19th September 
2014 up to 3-00 p.m. 


( 3) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tender in full or in part to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 


(4 ) Tender submitted in the prescribed time limit shall be opened on 23rd Spetember 2014 at 11-30 a.m. 
in the Principal cabin . 


Principal, 
Elphinstone College, Mumbai. 


ATT HA (Equit ) 


-२ 
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. 


संचालक महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी 


निविदा सूचना 


खालीलप्रमाणे अग्निशमन सूट/ गणवेष , श्वसन उपकरणे आणि अग्निशमन व इतर वाहनांसाठी “ वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा " 
( Vehicle Tracking System) बसविण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामार्फत दरकरार निश्चित करावयाचे आहेत. यासाठी 
इच्छुक उत्पादक , अनुभवी व अधिकृत अर्हता पात्र ठेकेदारांकडून तीन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा सादर 
करण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर २०१४ अशी आहे. 


१. अग्निशमन सूट / गणवेषाचा पुरवठा करणे 

( अ) ईएन -४६९ ( नवीन आवृत्ती ) प्रमाणे अग्निशमन सूटचा पुरवठा करणे . 
( आ ) ईएन आयएसओ-११६१२ प्रमाणे फायर रिटार्डन्ट १०० टक्के कॉटन फॅब्रिक्स असलेले अग्निशमन गणवेषचा पुरवठा करणे . 
आयएस-११६१२ प्रमाणे पूर्ण फेस मास्क असलेले व आयएस- १०२४५-भाग -२ मानांकनाप्रमाणे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा 


२ . 


पुरवठा करणे . 


“ 


" 


४ . 


३. ईएन -१३७ मानांकनाप्रमाणे पूर्णतः परदेशी बनावटीचे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा पुरवठा करणे . 
वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा ( Vehicle Tracking System) आधारित जी.पी.एस. यंत्रणेचा 

पुरवठा 

करणे . 
पूर्व अर्हता अटी, निविदा अर्ज, निविदा शुल्क , इत्यादी बाबतचा तपशील www.mahafireservice.gov.in या संकेतस्थळावर 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१४ पासून उपलब्ध होईल . 


एस . व्ही . देशमुख , 

संचालक , 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा . 
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DIRECTOR OF MAHARASHTRA FIRE SERVICE , 
MAHARASHTRA FIRE SERVICE ACADEMY 


Tender Notice 


A sealed Tenders are invited in three envelope system from the Manufacturers, qualified and reputed and 
authorized Organization for framing the Rate Contract of Fire Fighting Suits, Self-contained Breathing Apparatus 
Sets and " Vehicle Tracking System " for Fire and other Vehicles asmentioned below . The last date for submission 
of the tender is 25th September 2014 . 
1. Supply of Fire Fighting Suits. 

(a ) Supply of Fire Fighting suits as per EN 469 Latest Edition approved 
(6 ) Supply of Fire Fighting Uniforms made from 100 % Cotton Fire Retardant Fabric as per 

EN ISO 11612 . 


2. Self contained Breathing Apparatus Sets as per IS 10245 Part II and the Full Face Mask approved to 

IS 14166 : 1994 . 


3. Supply of Fully Imported Self contained Carbon Composite Breathing Apparatus Sets approved 

as per EN - 137 . 


4. Supply ofGPS (Global Positioning System ) based on Vehicle Tracking System . 

Complete Tender Form and other details will be available from 23rd August 2014 on 
www.mahafireservice.gov.in website . 


M. V. DESHMUKH , 


6. F3TH / 37R 341- C / 2098 /886 & , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१४ . 


Director, 
Maharashtra Fire Service . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice - 05 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra , digitally sealed e - Tenders are invited for the 
following equipment to be supplied to Government Engineering/ Pharmacy Colleges / Polytechnics in 
Maharashtra State as per Two Bid System : 


These are available on our website or a printed copy can be collected from Desk 11 of this office during 
office hours . 


Qty .* 


Serial 
No. 


Tender 
No. 


Name of 
Equipment 


Last date of 
submission 


Price of 
e - Tender 
Form 

(6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


1 


8 


25th 


2,000 


11/DTE /MOD /ET- 3 
8 /2014-2015 


Universal Testing Machine 
with attachment of 1000KN 
Capacity . 


September 

2014 


2 


Server 


8 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
31/ 2014-2015 


25th 
September 

2014 


3 


LCR Q Meter 


4 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
32 / 2014-2015 


25th 
September 

2014 


* ( Quantity Likely to be Changed ) 

Note.- All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions, tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , schedule of technical 
opening, commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e -tendering 
portal http : //maharashtra,etenders.in . 


No. 11 /DTE /2014-2015 /ET -5 , 
dated 30th August 2014 . 


Director, 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 
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१५ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice - 08 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra sealed Tenders are invited for the following equipment 
to be supplied to Government Engineering/Pharmacy Colleges/Polytechnics in Maharashtra State as per Two 
Bid System : 


Please refer to Instructions for Tenderers. These Instructions are available on our website and are also 
printed on each tender form . 


Qty. * 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Name of 
Equipment 

( 3 ) 


Last date of 
submission 

(5 ) 


Opening 

Date 


Tender Form 

Price Rs. 


(4 ) 


(6 ) 


Rs . 


1 


1000 


1 11/DTE /MOD /99 / 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


Single Cylinder , 
Diesel Engine 
Computerised Test 
Rig with heat Balance 
Sheet. 


2 


750 


2 11/DTE / State /100 / Spectrum Analyzer 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


2 


500 


3 11/DTE / State / 101/ 

2014-2015 


Los Angeles Abrasion 
TestingMachine. 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


* (Quantity is Likely to be Changed ) 

Prescribed Tender Forms alongwith Instructios willbe available at the Directorate of Technical Education , 
3 , Mahapalika Marg , Dhobi Talao, Mumbai 400 001 between 10-00 a.m. and 1-00 p.m.on any working day on 
cash payment only . 

It is also available on web site www.dte.org.in . If the tender form is downloaded /copied from the website 
instead of purchasing from this office , it may be submitted with latest Crossed Only Indian Postal Order / Pay 
Order / Demand Draft drawn in favour of Director of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai and 
payable at Mumbai for value of price of tender documents . 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason vests with Director, Directorate 
of Technical Education ,Maharashtra State ,Mumbai 400 001 . 


No. 11 /DTE / 2014-2015 / TN - 08 , 
dated 30th August 2014 . 


Director , 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 


१६ 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 
वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव , जिल्हा बुलडाणा 


निविदा सूचना 


. 


वैद्यकीय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा येथे रुग्णालयातील रुग्णांचे व रुग्णालयांचे कपडे धुण्यासाठी धुलाई सेवा ( धोबी 
सेवा) पुरविण्यासाठी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीकरिता मोहोरबंद निविदा (टेंडर) दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत 
मागविण्यात येत आहेत. दिलेल्या अंतिम तारखेच्या वेळेनंतर निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . ठराविक दिनांकापर्यंत व वेळेवर आलेल्या निविदा दुसऱ्या 
दिवशी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १५-०० वाजता कंत्राटदार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींसमोर उघडण्यात येतील . निविदा उघडण्याच्या वेळी 
कंत्राटदार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी स्वतःच्या खर्चाने हजर राहू शकतील. दिलेल्या वेळेवर कंत्राटदार अथवा त्यांचेप्रतिनिधी हजर नसल्यास कार्यालय 
प्रमुख हे स्वतः निविदा उघडतील व त्याबाबत काहीही उजर राहणार नाही. 


निविदा परिशिष्टांची 

किंमत 


परिशिष्ट मिळण्याची 

वेळ 


निविदा परिशिष्ट मिळण्याचा 

कालावधी 


निविदा विकत 
मिळण्याचे स्थान 

( १ ) 
वैद्यकीय अधीक्षक , 


( २ ) 


सामान्य रुग्णालय , 


प्रतिपरिशिष्ट 

रुपये ३०० 
( अक्षरी रुपये तीनशे फक्त ) 

( ना परतावा ) 


दुपारी १५-०० ते 
सायंकाळी १७-०० 

वाजेपर्यंत . 


( ४ ) 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 

ते 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ 
( सुट्टीचेदिवस सोडून ) . 


शेगांव रोड, खामगाव, 


जिल्हा बुलडाणा. 


परिशिष्टाचा संच पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार नाही. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजल्यानंतर हस्तांतरित वितरणाद्वारे व 
टपालाद्वारे आलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . पोस्टाद्वारे येणाऱ्या निविदा तारखेच्या आत ह्या कार्यालयास मिळाल्या नाही किंवा गहाळ झाल्यास हे 
कार्यालय जबाबदार राहणार नाही . निविदा दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येतील. 


निविदेसोबत आवश्यक असलेले कागदपत्रे अटी व शर्ती.. 


१ . सन २०१४-१५ वर्षाकरिता अंदाजित रुग्णालयीन धुलाई सेवा मूल्याच्या ५ टक्के अनामत रक्कम म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वैद्यकीय 
अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव यांच्या नावे भरल्याचे कॉल डिपॉझिट अथवा ड्राफ्ट शेड्युल अथवा भारतीय स्टेट बँकेत भरलेली अनामत रकमेची 
चलान निविदासंचासोबत जोडणे आवश्यक आहे . अनामत रकमेचा ड्राफ्ट अथवा चलान राहणार नाही असे निविदा ( शेड्युल ) विचारात घेतले जाणार नाही . 
( लागू असल्यास), 


२. प्राप्तीकर सन २०१३-१४ वर्षाकरिता भरल्याचा दाखला ( लागू असल्यास). 


३. गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या कामाच्या अनुभवाची यादी द्यावी. 


४ . 


संस्थेची पात्रता व सांपत्तिक स्थितीबाबत दाखला ( वार्षिक आर्थिक उलाढालीसह ). 


५ . 


संस्थेकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील. 


६ . 


विशेष कौशल्य अथवा संबंधित अतिरिक्त माहिती. 


७ . 


८ . 


निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना पाकिटावर रुग्णालयीन धुलाई सेवा असे लिहावे तसेच निविदाधारकाचे नाव आणि वर्ष लिहावे. 

निविदा दोन वेगवेगळ्या लिफाफ्यात ( टू बीड पद्धतीमध्ये ) मागविण्यात येत आहेत . पहिला लिफाफा ( तांत्रिक निविदेचा लिफाफा क्रमाक १ ) 
ह्यामध्ये निविदेस आवश्यक सर्व अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रे व दुसरा लिफाफा ( मुख्य लिफाफा क्रमांक २) यामध्ये मुख्य निविदा ( ज्यामध्ये भरण्यात आलेली 
रक्कम ) टाकण्यात यावी व दोन्ही लिफाफे एकाच पाकिटात बंद करण्यात यावेत व त्यावर निविदाधारकाचे नाव, रुग्णालय धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) 
पुरविण्याबाबत निविदा संच सन २०१४-२०१५ सुवाच्च अक्षरात लिहून वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा यांच्या नावावर 
निर्देशित करावीत व सीलबंद करण्यात यावेत. लिफाफा क्रमांक १ च्या अटींच्या पूर्तता झाल्यानंतरचलिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येईल. 

निविदा फॉर्म स्वच्छ अक्षरात भरावा. दर लिहितांना खाडाखोड अथवा गिरवागिरव केली असल्यास व अपूर्ण भरलेला किंवा निविदापत्रकावर 
स्वाक्षरी न केलेले निविदा फॉर्म रद्द करण्यात येईल . 


९ . 


१० . शासकीय सेवेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्तींकडून निविदा स्वीकारल्या जाणार नाही किंवा नंतर निदर्शनास आल्यास त्यांचे 
कंत्राट रद्द केले जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


१७ 


११. कंत्राटदाराने मध्येच सेवा समाप्त केल्यास अथवा त्याच्या सेवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांचे कंत्राट रद्द करून शासनास पडलेला भुर्दंड 
करारनाम्यासोबत दिलेल्या हमीपत्रातून वसूल करण्यात येईल . 

१२. सदर निविदेबाबत कसलाही वाद उपस्थित झाल्यास याबाबत न्यायालयीन कार्यक्षेत्र खामगाव हे मुख्यालय राहील . 

१३. निविदेमधील दर हे निविदा मंजूर झाल्यापासून बारा महिने वैध राहील . त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील. एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही. 


१४ . 


ज्या निविदाधारकांची निविदा मंजूर करण्यात येईल त्यांनी या कार्यालयासोबत विहित नमुन्यात करारपत्र व निविदेच्या १० टक्के रक्कम 
सिक्युरीटी डिपॉझिट म्हणून जमा करावी लागेल. 


ज्या कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत असेल त्यांची निविदा स्वीकारण्यात येणार नाही ( याकरिता सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडण्यात 


१५ . 
यावे ). 


१६. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत भरलेले निविदासंच कार्यालयात सादर करावे. यानंतर येणाऱ्या निविदा 
स्वीकारण्यात येणार नाही. दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ काही अपरिहार्य कारणास्तव अथवा शासनाने सार्वजनिक सुट्टी घोषित केल्यास उक्त निविदा नंतरच्या 
कार्यालयाच्या दिवशी दुपारी १५-०० वाजता उघडण्यात येतील . 

१७ . निविदेतील इतर अटी व शर्ती निविदा संचासोबत देण्यात येतील. 


रुग्णालयीन धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) व्याप्ती व स्वरूप. 


- 


१ . 


रुग्णालयातील खाटांची एकूण मंजूर संख्या २२० (दोनशे वीस ) आहे . 
२ . 

रुग्णालयात भरती असलेल्या सर्व रुग्णांचे गणवेष, टॉवेल , ड्रॉ शीट, बेड शीट , उशांची खोळ, टेबल क्लॉथ, दरवाजे व खिडक्यांचे पडदे व 
रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया व प्रसूती विभागातील रक्ताने माखलेली सर्व वस्त्रे वेगळ्या लॉन्ड्री बॅगमध्ये गोळा करून ती प्रथम एक ते दीड टक्के सोडियम 
हायपोक्लोराईड मध्ये ३० मिनिट बुडवून ठेवावी लागेल . रक्ताने माखलेल्या वस्त्रांचे निर्जंतुकीकरण करताना हातमोजे वापरावी. तसेच इतर सर्व दररोज 
धुण्याकरिता निघणारे वस्त्रप्रावरणे दररोज धुवावे लागतील . 

३. प्रतिमहा अनुदान उपलब्धतेनुसार देयके अदा करण्यात येईल . याबाबत कोणतीही तक्रार स्वीकृत होणार नाही, शासनाकडून अनुदान उपलब्ध 
होण्यास विलंब झाल्यास देयक अदा करण्यास विलंब लागू शकतो. देयकाची रक्कम न मिळाली म्हणून कामकाज बंद करता येणार नाही. काम बंद केल्यास 
पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल व याकरिता आलेला खर्च कंत्राटदाराचे देयकातून वसूल करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


निविदामधील रकमेत सर्व करांच्या समावेशासह दर सादर करण्यात यावे . 


दररोज सकाळी ९-३० वाजता प्रत्येक कक्षातून धुण्यासाठी वस्त्रे प्रावरणे लॉन्ड्री बॅगमध्ये मोजून गोळा करावे व त्याची नोंद नोंदवहीत घ्यावी व 
संबंधित कक्ष प्रमुखाची स्वाक्षरी घ्यावी. 

वस्त्र धुलाईकरिता लागणारे साबण, सोडा, पावडर , निळ, जळाऊ लाकूड इत्यादी साहित्य आपले स्वतःचे राहील. 
वस्त्र प्रावरणाची धुलाई हाताने करावी लागेल . 


६ . 


. 


७ . 


८ . 


धुतलेले वस्त्र जमिनीवर ठेवून वाळवण्यात येऊ नये. याकरिता आपणास व्यवस्था करावी लागेल . 
९ . नोंदवही ठेवून त्यात वस्त्रांची देवाण- घेवाण, धुलाईकरिता वापरात आलेला साबण , डिटर्जंट याबाबत खर्चाचा तपशील नोंदवून ठेवावा व सदरची 
नोंदवही मागणीनुसार वरिष्ठांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. 
१० . 

कामावर असलेल्या कामगारांची कोणत्याही प्रकारे जीवित अथवा शारीरिक हानी झाल्यास त्यास संपूर्णपणे कंत्राटदार यांची जबाबदारी राहील . 
याकरिता कंत्राटदार अथवा कामगार यांचा शासन अथवा कार्यालय कोणत्याही प्रकारचा दावा ( नुकसानभरपाई) अनुज्ञेय राहणार नाही. याची सर्वस्व जबाबदारी 
कंत्राटदाराची राहील . सदर बाब विचारात घेऊनच निविदा सादर करावी. 


११ . कंत्राटदाराने कामावर नियुक्त केलेल्या कामगाराचे काम समाधानकारक अथवा बेशिस्तीचे असल्यास तातडीने त्या कामगारास कामावरून बंद 
करून दुसरा कामगार उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त राहील. 


१२. गोळा केलेली सर्व वस्त्र प्रावरणे धुलाई व इस्त्री नंतर तीन दिवसांचे (नेलेल्या दिवसापासून ) आत परत करणे बंधनकारक राहील . 
१३. गहाळ झालेल्या अथवा फाटलेल्या वस्त्रांची भरपाई जमा झालेल्या निधीतून किंवा देयकातून वजाती करून घेण्यात येईल . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 


१८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 

काम सुरू करण्यापूर्वी आपणांस १०० रुपयाच्या कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर विहित नमुन्यातील करारनामा करून द्यावा लागेल. त्याशिवाय कामाचे 
देयक अदा करता येणार नाही. 


१४ . 


१५. धुलाईचे दर देताना दरमहा याप्रमाणे दर देण्यात यावे. 


१६. कंत्राटी सेवा केव्हाही पूर्वसूचना न देता बंद करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक यांनी राखून ठेवले आहेत . 

आपली वस्त्र धुलाई सेवा समाधानकारक न आढळल्यास आवश्यक ती पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक 
यांना राहील . 


१७ . 


१८ . 


वस्त्र धुलाईकरिता कामावर ठेवण्यात येणारे मजूर यांना आपणांकडून मजुरी बँकमार्फतच करावी लागेल. वस्त्र धुलाई करणारे मजूर यांचे खाते 
क्रमांक या कार्यालयास पुरविण्यात यावा. 
१ ९ . वस्त्र धुलाईकरिता जागा, पाणीपुरवठा रुग्णालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

सदर कामाचा कालावधी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत राहील . 


२० . 


२१. दरपत्रकातील दर हे दरपत्रक मंजूर झाल्यापासून १२ महिने वैध राहील. त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील . एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही . 


प्राप्त झालेल्या दरपत्रकातील सर्वात कमी असलेले दर हे मंजूर करण्यात येतील. तसेच याकरिता आपणांस कोणत्याही प्रकारचा अग्रिम रक्कम अदा 
करण्यात येणार नाही. तसेच संपूर्ण काम केल्यानंतर आपले देयक या कार्यालयास सादर करावे. 

आपल्या संस्थेकडून वस्त्र धुलाईचे काम समाधानकारक नसल्यास आपल्या संस्थेचे काम बंद करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राहील. वरील 
दरपत्रकापैकी एक किंवा सर्व दरपत्रक मंजूर करणे अथवा न करणे याचे संपूर्ण अधिकार हे कार्यालय प्रमुखास राहतील याबाबत दरपत्रकधारकाची कोणतीही 
तक्रार / उजर राहणार नाही. 


क्र . सारुखा / सा.प्र./ धोबी सेवा / ९६१८-१८ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


डॉ . एस . के . शिरसाट , 

वैद्यकीय अधीक्षक, 
सामान्य रुग्णालय, खामगाव , 

जिल्हा 

बुलडाणा . 
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१ ९ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथे सर्जिकल साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दोन 
लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


खरेदी करावयाच्या विभागाचे नाव 


निविदा अनामत 


रक्कम 


निविदा प्रपत्राची 

किंमत 
( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
रुपये 


१ 


सि . व्ही . टी . एस . विभाग 


५०,००० 


२,००० 


२ 


कॉर्डीयोलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


३ 


गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


१ . 


निविदेच्या अटी व शर्ती व सर्जिकल साहित्य विनिर्दिष्ट्ये निविदा प्रपत्रासोबत दिलेले आहे . कोया निविदा प्रपत्राची विक्री या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते २४ सप्टेंबर २०१४ 
पर्यंत वर दर्शविल्याप्रमाणे रोख रकमेने करण्यात येईल . 


२. मोहोरबंद निविदा दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येईल . निविदेचा पहिला लिफाफा ( तांत्रिक ) 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीसमोर अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 

नागपूर येथे उघडण्यात येईल . 
३ . ह्या निविदा पूर्णतः किंवा अंशतः रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 
नागपूर यांनी राखून ठेवलेला आहे. 

शासनस्तरावर ज्या बाबीसंबंधात दरकरार झाल्यास संस्थास्तरावरील खरेदी त्या दरकरारानुसार करण्यात येईल . 


४ . 


टीप .-( १ ) सर्जिकल साहित्याची यादी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथील सूचना बोर्डावर व सर्जिकल 

भांडार येथे पाहता येईल . 
( २ ) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन व मुंबई यांचेकडे नोंदणीकृत असलेले पुरवठादार निविदेस पात्र राहील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ अ 
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GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND SUPER SPECIALITY HOSPITAL , NAGPUR 


Tender Notice 


Separate Sealed Tender are invited to the undersigned by Two Bid system for the supply of the following 
Surgical Items. 


Name of Department 


E. M. D. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Price of Tender 

Form 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


C. V. T. S. Department 


50,000 


2,000 


2 


Cardiology Department 


50,000 


2,000 


3 


Gastroentralogy 


50,000 


2,000 


1. Full particulars are given in tender form which may be obtained from this office from date 
4th September 2014 to 24th September 2014 during 11-00 a.m. to 3-00 p.m. on working days and working 
hours on payment by cash . 


2. Sealed Tender will be accepted upto 24th September 2014 at 3-00 p.m. and same will be opened on 
dated 24th September 2014 at 4-00 p.m. in presence of tenderers or their authorised representative . 


3. Right to reject any or all tenders in full or part without assigning any reason is reserved by the 
undersigned. 


Note.— ( 1 ) The list of Surgical Items included in tender is displayed on Notice Board of the tenderers and 

also available at Surgical Store , at Government Medical College and Super Speciality Hospital, 

Nagpur. 
(2 ) Tenderer registered with Director, Medical Education and Research , Mumbai are eligible for this 

Tender. 


No. GMC & SSH / 4519 /2014 / 
dated 28th August 2014 . 


Dean , 
Government Medical College and 
Super Speciality Hospital, Nagpur . 
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प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदीसाठी दर निश्चित करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीने जाहीर निविदेद्वारे नामांकित उत्पादक व अधिकृत 
पुरवठादारांकडून दर मागविण्यात आले होते. सदर निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे खालील यंत्रसामग्रीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रथम मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


प्रत्येक यंत्रसामग्री फॉर्मची किंमत व बयाणा रक्कम खालील यादीप्रमाणे राहील . निविदा फॉर्ममध्ये खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशील, 
विवरणपत्र, नियम व अटी यांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. 


आयटम 


यंत्राचे नाव 


नग 


बयाणा 


क्रमांक 
( १ ) 


निविदा फॉर्मची किंमत 
( ना - परतावा) 

( ४ ) 


रक्कम 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


थोरॅक्टॉमी इन्ट्रुमेंट 


१ 


५०० 


३,१५० 


निविदा फॉर्मची विक्री दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी १-०० वा . पर्यंत सार्वजनिक सुट्टीखेरीज 
कार्यालयीन वेळेत करण्यात येईल . निविदा फॉर्मची आवश्यकता असणाऱ्या पुरवठादारांनी त्यांच्या लेटरहेडवर निविदा फॉर्मची प्रत्यक्ष मागणी 
करावयाची आहे. 


मोहोरबंद निविदा भरून देणेचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वा . पर्यंत राहील . 


निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ ( तांत्रित लिफाफा) अधिष्ठाता कार्यालय , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथे दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दुपारी २-३० वा . उपस्थित निविदाधारकासमक्ष उघडण्यात येईल . निविदेचा लिफाफा क्र . २ 
उघडण्याचा दिनांक, वेळ व स्थळ नंतर कळविण्यात येईल . 


कोणत्याही एक अगर सर्व निविदा स्वीकारण्याचा अथवा प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर नाकारण्याचा हक्क खाली सही करणार यांनी 
राखून ठेवला असून त्यासाठी कोणतेही लेखी अथवा तोंडी कारण दिले जाणार नाही अथवा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. 


अधिष्ठाता , 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर. 
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. 


द्वितीय मुदतवाढ 


महासंचालनालयाच्या संगणकीय कामकाजाकरिता लागणाऱ्या “ १ TB व ३ TB हार्डडिस्कचा ” पुरवठा करण्याकरिता मुंबई जिल्हा व मुंबई 
उपनगर या क्षेत्रातील पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्याकरिता दै. लोकसत्ता व सकाळ तसेच मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिनांक २१ मे २०१४ रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदा सूचनेस प्रतिसाद न मिळाल्यानेद्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. निविदेच्या अटी व शर्ती मूळ निविदा 
सूचनेप्रमाणेच राहतील : 


निविदा विक्री कालावधी 

( १ ) 


निविदा स्वीकृती कालावधी 

( २ ) 


निविदा उघडण्याचा कालावधी 

( ३ ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ४-०० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ३-३० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी ३-०० वाजता ) 


निविदा फॉर्म अटी व शर्ती इत्यादी माहितीसह रुपये १,००० ( ना -परतावा) इतके शुल्क भरून लेखा शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 
१७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई येथेवितरित करण्यात येतील . तसेच निविदा फॉर्म 
महासंचालनालयाच्या भांडार शाखा, गाळा क्र .५५/ ५६, तळमजला, मंत्रालय विस्तारीत इमारत येथे स्वीकारण्यात येतील . 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई हे कोणतीही एक अथवा सर्व निविदा किंवा निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा 
निविदेच्या कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहेत . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई . 
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अधिष्ठाता, सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई हे सर ज. जी . समूह रुग्णालये, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालये, कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालये व सेंट जॉर्जेस रुग्णालये, मुंबई या चारही शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्याकरिता दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार अधिकृत ठेकेदारांकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 
अ . क्र . 

कामाचे स्वरुप 
( २ ) 

( ३ ) 


नग 


१ 


२५,००,००० कपडे 


रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देणे 
( २ वर्षांकरिता ) 


( १) निविदांच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . निविदा अधिष्ठाता, सर ज. जी . समूह रुग्णालये, मुंबई ४०० ००८ येथे शनिवार , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ते गुरुवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी 
१-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान रुपये २००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) निविदा शुल्क ( ना परतावा) रोख 
भरल्यानंतरच मिळतील . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि दिनांक उपर्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , सर ज. जी . समूह 
रुग्णालये , मुंबई ४०० ००८ यांचेकडे शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० ( म.नं.) वाजेपर्यंतच स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी करण्याचे कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा 
अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. निविदा सूचनेतील समाविष्ट बाबींपैकी काही बाबी वगळण्याचे अधिकार अधिष्ठता यांनी राखून ठेवले 
आहेत . 

( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा शक्यतो शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी ठीक दुपारी ३-०० वाजल्यानंतर उघडण्यात येतील . 

( ५ ) रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्यासाठी ठेका देण्याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात 


येत आहे . 


अधिष्ठाता , 


सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई . 
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DEAN SIR J. J. GROUP OF HOSPITALS , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed Tender by two envelopes system (two bid systems) are invited from the reputed 
contractor for washing and ironing of Hospital Clothes of Sir J. J. Groups of Hospitals , Mumbai 
i.e. Sir J. J. Gr. of Hospitals , G. T. Hospitals , Cama and Albless Hospital and St. Georges 
Hospital, Mumbai. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Work 

( 2 ) 


Quantity 

( 3 ) 


1 


Washing and Ironing of Hospital 

Linen for 2 years 


25,00,000 
Clothes 


1. The Tender Form with terms and conditions for above work contract will be available 
from Saturday 6th September 2014 to Thursday 25th September 2014 between 11-00 a.m. to 
1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. at the office of Dean , Sir J. J. Gr. of Hospitals , Mumbai on 
working days . On payment of the tender price (non - refundable ) Rs . 2,000 (Rs. Two Thousand 
only ) . 


2. The Tender in sealed cover duly subscribed with tender number and date as indicated ( as 
mentioned in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Dean , Sir J. J. Gr. 
of Hospitals , Mumbai on or before Friday dated 26th September 2014 at 1-00 p.m. 

3. The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to 
be award contract or to accept any tender in full or in part or to reject any or all tender without 
assigning any reason whatsoever . 

4. Tender reached in the perscribed time limit will be opened as far as possible on Friday 
dated 26th September 2014 at 03-00 p.m. 

5. Tender Processing of Washing and Ironing is subject to permission of Government of 
Maharashtra . 


$ . Huiufaleta dh1/2098-2098 / 9& 273 / 98 , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


Dean , 
Sir J. J. Groups of Hospitals , 

Mumbai. 
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प्रथम मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री 
खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणीमध्ये ) दोन लिफाफा पद्धतीने ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदरच्या 
निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सदरच्या निविदेस मुदतवाढ क्रमांक १ देण्यात येत आहे. सदरची सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs . 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16/ MSB/ 79/ 2014. 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरून 
डाऊनलोड करून घ्यावेत . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयात 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि 
http://mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 

ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


सहा. पोलीस महानिरीक्षक , 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकरिता. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System " ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders . The notice of the said e- Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th September 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 /MSB /79 / 2014 . 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
4th September 2014 to 17th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on 
the Electronic Tendering System of Maharashtra Police. Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State" payable at Mumbai from 18th September 2014 to 20th September 2014 . 
For further 
further information , please 

the detailed Tender Notice 

Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering system , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Asst. Inspector General of Police , 
For Director General of Police, 
Maharashtra State ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


२७ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 

कालावधी 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


RFP for selection of 
$-869 system integrater ( SI) for 1994 

implementation of HMIS मुदतवाढ 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 


दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


दिनांक 

दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १८ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

वा . पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१३१ ( 3 ) Quetiapine Tab. 50 mg. 

(5 ) Trifluroperazine + द्वितीय 

Trihexyphenidyl मुदतवाढ 

Tab . 5 mg. + 2 mg. 
ई-२ ९ ६ 300 mA X -RayMachine 


३ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
( २) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई -निविदेबाबतच्या मदतीसाठी / माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email-support.gom@nextenders.com 
Website - http : //maha-arogya.gov.in 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष ), मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette , Part - II 
Supplement : 


Sr. Tender 
No. No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

(5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


2 


RFP for selection of 
E - 177 system integrater (SI) for First 1st September 15th September 15th September 18th September 
implementation of HMIS Extension 2014 to 

2014 , 2014 from 

2014 , 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 

15th September 14.01 hrs . 17.01 hrs . to 14.01 hrs . to 
E - 131 ( 3 ) Quetiapine Tab . 50 mg. 

2014 upto 

to 

18th September 17.30 hrs . 
(5 ) Trifluroperazine + 

14.00 hrs . 17.00 hrs. 

2014 , 
Trihexyphenidyl Second 

14.00 hrs . 
Tab . 5 mg. + 2 mg. 

Extension 
E - 296 300 mA X -Ray Machine 


3 


( 1 ) Extension has been given due to inadquate response . 


(2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


.. 


For e - tendering help /information , please contact . 
Website : - http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email— support.gom@nextenders.com . 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services, 
( Procurement Cell), Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 
कालावधी 
( ५ ) 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


निविदा 
सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ई -२५ AutoclaveIndicator Tape प्रथम 

मुदतवाढ 


२८ ऑगस्ट २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


११ सप्टेंबर २०१४ ११ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ वा . 

पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१११ 


Fusidic Acid 2 % cream 


प्रथम 


10 gm. 


मुदतवाढ 
द्वितीय 


३० ऑगस्ट २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


ई-१४६ Tetanus Toxoid 5 ml. 
$ 802 Mannual Plazma 

Expressor . 


१२ सप्टेंबर २०१४ १२ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी २-०१ संध्याकाळी ५-०१ दुपारी २-०१ वा . 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १५ सप्टेंबर २०१४ 

पासून 
दुपारी 

५-३० वाजेपर्यंत. 
२-०० वाजेपर्यंत . 


मुदतवाढ 


एम -५ 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of द्वितीय 
electrical equipment in मुदतवाढ 
J.J.Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 

प्रथम 
Medical Unit . 

मुदतवाढ 


१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी 
५-३० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी दुपारी २-०० 
१-०० वाजेपर्यंत . वाजेपर्यंत . 


६ 


एम-८ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 
( २ ) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई-निविदेबाबतच्या मदतीसाठी/ माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email- support.gom@nextenders.com 


Website- http://maha-arogya.gov.in 


. 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष), मुंबई. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette (Part- II ) 
Supplement : 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

( 5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


E - 25 


Autoclave Indicator Tape 


28th August 
First 

2014 to 
Extention 11th September 

2014 upto 
14.00 hrs . 


11th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs . 


11th September 

2014 from 
17.01 hrs. to 
16th September 

2014 , 
14.00 hrs . 


16th September 

2014 , 
14.01 hrs . to 
17.30 hrs . 


2 


E - 111 


Fusidic Acid 2 % cream 


First 
Extention 


10 gm . 


3 
4 


E - 146 
E - 181 


30th August 

2014 to 
12th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


15th September 

2014 , 
14.01 hrs. to 
17.30 hrs . 


Tetanus Toxoid 5 ml. 
Mannual Plazma 
Expressor . 


12th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs. 


12th September 

2014 from 
17.01 hrs . to 
15th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


Second 
Extention 


5 


M - 5 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of 
electrical equipment in 
J. J. Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 
Medical Unit. 


1st September 
Second 2014 to 
Extention 15th September 

2014 upto 
First 17.30 hrs. 
Extention 


16th September 

2014 

at 
13.00 hrs. 


16th September 

2014 

at 
14.00 hrs. 


6 


M - 8 


( 1 ) Extension has been given due to inadequate response. 


( 2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


For e - tendering help /information , please contact . 

Website :- http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email- support.gom@nextenders.com 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services , 
( Procurement Cell), Mumbai. 


आयुक्त,आदिवासीविकास,महाराष्ट्रराज्य,नाशिक 


निविदा 
सूचना 


आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयाराज्यस्तरीयकार्यालयासाठीसन२०१४-१५व२०१५-२०१६यावर्षातआवश्यकअसणारेस्टेशनरीसाहित्यलेखनसामग्रीवइतरसाहित्याच्यापुरवठ्यासाठी शासननोंदणीकृतमान्यताप्राप्तपुरवठादारांकडूनजाहीरनिविदामागविण्यातयेतआहे.निविदेचातपशीलपुढीलप्रमाणेआहे: 


बयाणारक्कम 


निविदाफॉर्म 


अनु. क्रमाक 


निविदाफॉर्मची किंमत 


पुरवठा कालावधी 


निविदेचातपशील 


निविदाअंदाजे 

किमत (रु.लाखात) 

(३) 


विक्रीचीमुदत/ 


निविदा स्वीकारण्याची 
तारीखववेळ 


निविदा उघडण्याची 
तारीखववेळ 

(९) 


तारीख 


(१) 


(२) 


(४) 


(६) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


५.०० 


७५०.०० 


१५,००० 


कार्यालयासाठीआवश्यकअसणारी स्टेशनरीसाहित्य,लेखनसाहित्यव लेखनसामग्रीवइतरसाहित्याचा 


सन२०१४-२०१५ वसन२०१५-२०१६ 

करिता 


३सप्टेंबर२०१४ते २४सप्टेंबर२०१४ 


२४सप्टेंबर२०१४रोजी दुपारी२-००वाजेपर्यंत 


२४सप्टेंबर २०१४रोजी 


दुपारी 
४-०० 


पुरवठाकरणे. 


टीप 


(१)निविदाफार्मकार्यालयीनवेळेतदिनांक३सप्टेंबर२०१४तेदिनांक२४सप्टेंबर२०१४पर्यंतउपलब्धअसूनपुरवठाकरावयाच्यासाहित्याचासविस्तरतपशीलतसेचनिविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदा फार्ममध्ये 

नमूद 

केलेल्याआहेत. (२)निविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्याआहे. (३)बयाणारक्कमेचाराष्ट्रीयकृतबँकेच्यानावेअसलेलाधनाकर्षसहायकप्रकल्पअधिकारी,आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयांचेनावेकाढूनतोनिविदाउघडण्याच्यादिनांकापूर्वीया 

कार्यालयातजमाकरावालागेल. (४)निविदाधारकांच्यास्वतंत्रअटीवशर्तीयाकार्यालयावरबंधनकारकराहणारनाहीत.तसेचकोणतीहीनिविदाअंशतःअथवापूर्णतानाकारण्याचाअधिकारयाकार्यालयाच्याखरेदीसमितीनेराखूनठेवलाआहे. (५)नामांकितकंपनीच्यासाहित्यासाठीप्राधान्यदेण्यातयेईल.त्यासाठीनिविदाधारकानेव्यापारीलिफाफातथानिविदाफार्ममध्येदरनमूदकरतानाकंपनीनिहायप्रतीनगाचेदरनमूदकरावेत. (६)बँकसॉलव्हन्सीचीमूळप्रतनिविदेसोबतसादरकरावीलागेल. (७)पोस्टाद्वारेप्राप्तहोणाऱ्यानिविदास्वीकारल्याजाणारनाहीत. (८)काहीअपरिहार्यकारणामुळेनिविदाउघडण्याच्यादिनांकांतबदलकेलाजाऊशकतो.अपूर्णअथवाखाडाखोडकेलेलीनिविदास्वीकृतकेलीजाणारनाही.तसेचनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्यामागणीतघट 

अथवावाढहोऊशकेल. 
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बाजीरावजाधव, 


क्र.खका/लेसाख.२०१४/प्र.क्र.२६९/का-२(४)/५८८१, 
दिनांक२सप्टेंबर२०१४. 


आयुक्त,आदिवासीविकास, महाराष्ट्रराज्य,नाशिक. 


३१ 


३२ 
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अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला करिता पुढील एक वर्ष कालावधीकरिता आपत्कालीन वेळेस 
लागणाऱ्या अत्यावश्यक व जीवरक्षक ऑक्सीजन, नायट्रस ऑक्साईड व कार्बनडाय ऑक्साईड , गॅसेस रिफिलींग तसेच दुरुस्तीकरिता पुरवठादारांकडून 
मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


निविदेची प्रक्रिया दोन लिफाफे पद्धतीने राहील . कोऱ्या निविदेचे मूल्य रुपये १,००० ( नापरतावा) रक्कम भरून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सकाळी ११-०० ते ५-०० या वेळेत कार्यालयातून निविदा फॉर्म मिळू शकतील ( सुटीचे 
दिवस वगळून ). 

निविदा स्वीकृतीची शेवटचा दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा उघडण्याची दिनांक व वेळ २६ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १२-३० वाजता . 


स्थळ . - अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांच्या कक्षात . 


पोस्टाने कोरी निविदा फॉर्म पाठविण्यात येणार नाही . निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांना राहील. निविदा नमुन्यामध्ये पुरवठ्या संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील नमूद केलेला आहे. 


कार्यालयीन पत्ता : 
अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
दूरध्वनी क्र . (०७२४ ) २४३ ४४०३/२४३ ७०७८ . 


क्र . शावैमवरुअ / जा.नि.स / ऑक्सीजन / ९५५७-५८ / १४ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
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३३ 


पहिली मुदतवाढ 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे खालील कामांकरिता निविदा २ लिफाफे स्वरुपात आमंत्रित करित आहेत. 


अनु. क्र . 


निविदा क्रमांक 


कामाचेस्वरूप 


इसारा रक्कम 


निविदा सूचना 

अटी व 
शर्ती पुस्तिकेचीकिंमत 
रुपयांमध्ये 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


५०० 


- 


१. ( ओ) पोमंस/ १ ९ / १ ९- ओ/ पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सर्व कार्यासने रु . ५,००० 

संगणक ओएमसी / २५ / व शाखांमधील एकूण १६४ संगणक, ६१ प्रिंटर्स , ( रुपये पाच हजार 
२०१४ . ८ लॅपटॉप , ६ स्कॅनर यांचा कॉम्प्रेसिंव्ह 

फक्त) 
देखभाल दुरुस्ती करार . 
निविदा सूचना पुस्तिका महाराष्ट्र पोलीस संकेतस्थळ www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध आहे. 

निविदा सूचना पुस्तिका ही पोलीस महासंचालक कार्यालयातील कार्यासन क्रमांक १९ येथेदिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ मधील 
कामाचे दिवशी सकाळी ११-०० ते १६-०० वाजेपर्यंत ना -परतावा स्वरूपात वर नमूद निविदा शुल्क रोख स्वरूपात भरून प्राप्त होईल. निविदा पुस्तिका ही 
कार्यालयाचे वर नमूद संकेतस्थळावरू डाऊनलोड करता येईल . तथापि , सदरच्या निविदा सादर करताना वर नमूद योग्य ते शुल्क भरणा करणे आवश्यक 
राहणार आहे. निविदा कार्यालयात जमा करावयाची शेवटची तारीख दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ असून त्या दिवशी १२-०० वाजेपर्यंतच निविदा स्वीकारण्यात 
येतील. तांत्रिक निविदा या त्याच दिवशी दुपारी १६-०० वाजेपर्यंत निविदाधारक किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांचेसमक्ष उघडण्यात येतील. पोलीस 
महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे कोणतेही कारण न देता कोणतीही निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे किंवा सर्व निविदा नाकारणे, याबाबतचा अधिकार 
राखून 

ठेवीत आहेत . उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


- 


अर्चना त्यागी, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , 

पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 
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FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , sealed tenders for the following work under Two Bid Systems. 


Sr. No. 


Tender No. 


Name of Work / Services 


EMD (Rs.) 


Cost of Tender 
Document 

( Rs.) 
(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


500 


5,000 
(Rupees Five 
Thousand Only ) 


1. ( a ) DGP /19/ 19 - A / Comprehensive AnnualMaintenance 

Computer Amc/ 25 / Contract of 164 Nos . Desktop 
2014 . 

Computers , 08 Nos. Laptop , 
6 Nos . Scanner , 61 Nos. Printers 
and Local Area Network , Network 
Devices in the office of the Director 
General of Police, M.S., Mumbai. 


The details of the tender may be seen at Maharashtra Police website www.mahapolice.com . The tender 
document can be had from the desk No. 19, office of the Director General of Police , M.S., Mumbai between 
11-00 A.M. to 4-00 P.M. on all working days from 4th September 2014 to 18th September 2014 by paying 
non -refundable tender document cost in cash . The tender documents can also be downloaded from the office 
website . However, requisite tender fee must be accompanied while submitting such downloaded tender. Last 
date for submission of tenders is 18th September 2014 upto 12-00 hours. Technical Bids will be opened on the 
same day at 16-00 hours in the presence of bidders or their authorized representatives who wish to remain 
present at the time of opening . The Director General of Police , M.S., Mumbai reserves the right to accept or 
reject any or all tenders without assigning any reason thereof. Tenders submitted late will not be accepted . 


ARCHANA TYAGI, 
Spl. Inspector General of Police , (Admn.) 
For Director General of Police , M.S., Mumbai. 
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३५ 


DIRECTORATE , OF FORENSIC SCIENCE LABORATORIES 


FIRST EXTENSION 


This e-tender notice is subject to approval of Govt. of Maharashtra 


Sealed Tenders in two envelops system (two bid system ) are invitd from the manufactures and autho 
rized agents/ suppliers for supply of the following Items to this department. 


Item 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Quantity 
Approx 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 DFSL /MUM / TASI/MSS /9 /2014-15 


Multi Speech Software 


30 Nos. 


6 DFSL /MUM /CYBER /IMS- 4 / 12/ 2014-15 


Image Master Solo - 4 


2 Nos . 


7 


DFSL /MUM /CYBER /EGSV7/ 13 /2014-15 


Encase Guidance Software Version 7 


16 Nos . 


9 DFSL /MUM /CYBER /EPRB / 15 / 2014-15 


Elcomosoft Passward Receovery Bundle 


2 Nos. 


( 1) The tender Form alongwith detailed technical specification of the above tender items and other 

necessary terms and conditions will be available on website http : //home.maharashtra etenders.in 
from 10-01 a.m. dt. 2nd September to 16th September 2014 upto 17-00 Hrs . All necessary procedures 
will be done online. 


( 2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director , Directorate of Forensic Science , 

Laboratories , Mumbai ” and it should be submitted before 16th September 2014 upto 15-00 Hrs. at 
the office of the Director, Forensic Science, Laboratories, Vidyanagari, Hans Bhugra Marg , Santacruz, 
Mumbai. The tenders will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the 

prescribed time limit as mentioned . 
(3 ) Tender Fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on 

website : http://home.maharashtra.etenders.in . 
(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 
(5 ) Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on dt. 17th September 

2014 at 17-00 Hrs onwards. 


(6 ) For detail information contact on telephone No ( 022 ) 26670755/58 during office hours . 


Dorector, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA (grauit) 


-५ अ 


मुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा 

कालावधी 


(२) 


(४) 


(८) 


१ 


ई-२०८ 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. Fullyautomaticimmune hematologyunalyzer. 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते १७सप्टेंबर२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


प्रथम 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते १९सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १९सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ 

पासून संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 
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द्वितीय 


२ 


LonglastingInsecticideBed 


ई-१४ 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते २०सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


दिनांक २०सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी 

५-३० 
वाजेपयत. 


nets(LLIN)(Familysize) 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा: harto:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


EXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Sr. No. 


Tender No. 


Nameof Instrumentsand 

Equipments 


Type 


Periodof 

Saleand Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-208 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. 


First Extension 


4thSeptember17thSeptember201417thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 17thSeptember 

17-00hrs.to19thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


19thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


FullyautomaticImmune hematologyanalyzer. 


2 


E-14 


LonglastingInsecticideBed nets(LLIN)(Familysize) 


Second Extension 


4thSeptember18thSeptember201418thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 
18thSeptember 

17-00hrs.to20thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


20thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


1. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 


2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 
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JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


३८ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेसंचालनालयाच्याअधिपत्त्याखालीलआरोग्यसंस्थांसाठीखालीलऔषधीखरेदीसाठीउत्पादकयांचेकडूनविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेइ.निविदा मागवितआहे.खालीलप्रमाणेद्वितीयमुदतवाढदेण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीचा कालावधी 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदा सादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


निविदा तयारीसाठी कालावधी 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


करण्याचादिनांक 


(२) 


(३) 


(६) 


(७) 


(८) 


१ 


दिनांक 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४. 


२सप्टेंबर 


२०१४ते 


ई-१२१ChloramphenicolEyeApplicaps (१,२,६,७)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


दिनांक २सप्टेंबर 

२०१४ते १५सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दुपारी 
२-०१ 
ते५-०० 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४ 
संध्या५-०१ 

तं 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


१५सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२.०० 
वाजेपर्यंत. 


वाजेपर्यंत. 


ई-१२३ 


Inj.Ranitidine25mg 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


२.निविदेच्याइतरअटीवशर्तीकायमराहतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा. संकेतस्थळ: 

http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


SECONDEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),MumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheManufacturersforthepurchaseof followingMedicinesfortheuseofHealthInsitutes.SecondExtensionasbelow: 


Sr. No. 


Nameof 

Item 


Tender 

No. withitem 

No. 


Periodof 
Saleof 

Bid 


Periodfor 

Bid Preparation 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-121ChloramphenicolEyeApplicaps (1,2,6,7)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 

2014upto 14-00hrs. 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 
2014upto 14-00hrs. 


15thSeptember 

2014 13-01hrs. 

to 17-00hrs. 


15thSeptember 

2014 

from 17-01hrs. 

to 18thSeptember 

2014 14-00hrs. 


18thSeptember 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


E-123 


Inj.Ranitidine25mg 


2.Allothertermsandconditionswillramainsame. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 
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४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 


शके १ ९ ३६ 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांचेकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत खालील यंत्रसामग्रीसाठी दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत 
आहेत : 
अ . क्र . विनिर्दिष्टे क्र . यंत्रसामग्रीचे नाव 

नग निविदा फॉर्म 

किंमत 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


१ 
२ 
३ 


१ 


१ 


रुपये 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


४ 


५ 


१ 


६ 


१ 


१ 


८ 


७५० 


९ 


१ 


१० 


१ 


११ 


२ 


१२ 


१ 
१ 


फायबर ऑप्टीक ब्रायन्कोस्कोप 
आर. ओ. प्लान्ट 
नॉनइन्वासीव कार्डीयाक मॉनिटर 
एलईडी हेड लाईट 
डायग्नॉस्टीक लॅप्रोस्कोप 
हिस्ट्रोस्कोप 
लॅप्रोस्कोप अॅक्सेसरीज 
डीझास्टर ट्रॉली 
प्रोब सोनीकेटर 
युव्ही व्हीआयएस स्पेक्टोफोटोमिटर 
एलायझा रीडर विथ वॉशर 
अॅनारोबीक वर्क स्टेशन 
डीप फ्रीझर ( -20C) 
फ्लोरेसेन्ट मायक्रोस्कोप 
रिसर्च बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
फीजिओग्राफ सींगल चॅन्ल विथ रेकॉर्डर 
डिस्टील वॉटर प्लान्ट 
टेबल विथ मार्बल / एसएस टॉप 
बोन डिसआर्टीलेटेड सेटस् 
मॉरच्युरी कुलर /कॅबीनेट 
डिसआर्टीक्युलेटेड ऑडल्ट बोन सेट 
सेमी अॅटोमेटीक मायक्रोटोम 
फ्लेक्सीबल नॅसोफेरींगोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज 
टेबल टॉप क्लास बी ऑटोक्लेव्ह 
ऑटोमेटीक फील्म प्रोसेसर फॉर इन्ट्राओरल फील्मस् 


७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


१३ 


१४ 


१ 


१५ 


२२ 


१६ 


१ 


२ 


७५० 


१० 


०१ (१४-१५ ) 
०२ ( १४-१५ ) 
०३ ( १४-१५ ) 
०४ ( १४-१५ ) 
०५ ( १४-१५ ) 
०६ (१४-१५ ) 
०७ ( १४-१५ ) 
०८ ( १४-१५ ) 
० ९ ( १४-१५ ) 
१० (१४-१५ ) 
११ ( १४-१५ ) 
१२ (१४-१५ ) 
१३ (१४-१५ ) 
१४ ( १४-१५ ) 
१५ ( १४-१५ ) 
१६ (१४-१५ ) 
१७ ( १४-१५ ) 
१८ ( १४-१५ ) 
१ ९ ( १४-१५ ) 
२० ( १४-१५ ) 
२१ ( १४-१५ ) 
२२ ( १४-१५ ) 
२३ ( १४-१५ ) 
२४ ( १४-१५ ) 
२५ (१४-१५ ) 
२६ ( १४-१५ ) 
२७ ( १४-१५ ) 
२८ ( १४-१५ ) 
२ ९ ( १४-१५ ) 
३० (१४-१५ ) 
३१ ( १४-१५ ) 
३२ ( १४-१५ ) 
३३ ( १४-१५ ) 
३४ ( १४-१५ ) 
३५ (१४-१५ ) 
३६ (१४-१५ ) 
३७ (१४-१५ ) 


७५० 


२० 


२० 


१ 


७५० 
१,००० 
१,००० 


२१ 


२५ 


२२ 


१ 


२३ 


१ 


२४ 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


२५ 


३ 


२६ 


डेन्टल लुप्स 


२ 


२७ 


२५ 


७५० 


२८ 


४ 


२ ९ 


४ 


१,००० 
१,००० 
७५० 


३० 


१ 


३१ 


७५० 


३२ 


मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप 
डेन्टल चेअर इलेक्ट्रॉनिक्स 
इलेक्ट्रीकली ऑपरेटेड डेन्टल चेअर विथ युनिट अॅन्ड अॅक्सेसरीज 
मिलींग मशीन 
प्रोसिलीन फर्नेस 
एक्स्ट्राओरल एक्स -रे मशिन 
इमेज अॅनालीसीस सॉफ्टवेअर 
इप्लान्ट सिस्टीम कीट इक्लुडींग फीजिओ डिस्पेन्सर विथ कॉन्ट्राॲन्गल हॅन्डपीस 
आरव्हीजी विथ एक्स -रे मशिन विथ लॅपटॉप 
डेन्टल सॉफ्ट टिश्यू डायोड / सॉफट टिश्यू लेझर 
रेट्रव्हर सिस्टीम अॅन्ड अॅन्टीबॉडीज फॉर इम्युनोहीस्टोकेमीस्ट्री 


१,००० 


३३ 


३ 


१ 


७५० 
१,००० 


३४ 


१ 


३५ 
३६ 


७५० 
१,००० 


२ 


३७ 


१ 


७५० 


. 
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४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३८ 


२ 


१,००० 
१,००० 


३ ९ 


४ 


४० 


६ 


४१ 


१ 


७५० 
१,००० 
७५० 


४२ 


१ 


४३ 


१ 


४४ 


५ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 


. 


४५ 


२ 


४६ 


१ 


७५० 


४७ 


२ 


७५० 


डिजियल मायक्रोस्कोप 
इलेक्ट्रीक ट्युब सिलर 
बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
बायनाक्युलर इनडायरेक्ट ऑपथॉलमोस्कोप 

ऑटो रेफ्रोक्टोकेरोमिटर 
विज्वल फील्ड अॅनालायझर 
इमजन्सी अॅनेस्थेसिया रिसक्सीटेशन कीट फॉर व्हिआयपी प्रोग्रॅम 

ऑपरेशन टेबल ( हायड्रोलिक ) 
शॉडोलेस सिलिंग लाईट ( २ डोम ) 
ओव्हरहेड शॉडोलॅम्प विथ डबल डोम 
ऑपरेशन टेबल ( सर्जरी) 
जनरल सर्जरी इन्सट्रमेंट सेटस् 
सिलिंग ओटी लाईट 
कॉटरी मशीन 
चार्जेबल कॉर्डलेस ड्रील 
रेफ्रीजरेटर सेंन्ट्रीफ्यूज 
वॉटर प्युरीफाईंग सिस्टीम फॉर एचपीएलसी 
ब्लड कलेक्शन मॉनिटर 
लॅप्रोटॉमी सेट 
युरेट्रोरेनोस्कोप 


४८ 


२ 
२० संच 


५० 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


५१ 


१ 


३८ ( १४-१५ ) 
३ ९ (१४-१५ ) 
४० ( १४-१५ ) 
४१ (१४-१५ ) 
४२ (१४-१५ ) 
४३ ( १४-१५ ) 
४४ ( १४-१५ ) 
४५ ( १४-१५ ) 
४६ (१४-१५ ) 
४७ ( १४-१५ ) 
४८ (१४-१५ ) 
४ ९ ( १४-१५ ) 
५० ( १४-१५ ) 
५१ ( १४-१५ ) 
५२ ( १४-१५) 
५३ ( १४-१५ ) 
५४ ( १४-१५ ) 
५५ (१४-१५ ) 
५६ (१४-१५ ) 
५७ ( १४-१५ ) 
५८ ( १४-१५ ) 
५ ९ (१४-१५ ) 
६० (१४-१५ ) 
६१ (१४-१५ ) 
६२ ( १४-१५ ) 
६३ ( १४-१५ ) 
६४ ( १४-१५ ) 
६५ ( १४-१५ ) 
६६ ( १४-१५ ) 
६७ (१४-१५ ) 


१ 


१ 


७५० 


५४ 


७५० 


६ 


१,००० 


५६ 


१ 


७५० 


५७ 


५८ 


एअर बेड 


३ 


१ 


५ ९ 
६० 


१ 


६१ 


१ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 

७५० 
१,००० 


६२ 


१५ 


६३ 


१३ 


६४ 


एलईडी ओटी लाईट 
६ एफ . एल . ८ एफ युरेट्रोस्कोप 
इंन्टीग्रेटेड नेफरोस्कोप १ ९ एफ 
पल्स ऑक्सीमीटर 
फोटोथेरपी युनिट / एलईडी फोटोथेरपी युनिट 
सी - आर्म कॉम्पीटेबल टेबल 
ईसीजी मशिन विथ प्रिंटर 
अॅब्रीओ मॉडेल 
पेडीयाट्रीक फायबर ऑप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप कॉम्पीटेबल विथ एक्सीस्टींग व्हिडिओ 
अॅटॅचमेंट विथ एन्डोस्कोपी एक्सेसरीज. 
बायपॅप 
एन्डोस्कोपी अॅक्सेसरीज 


१ 


६५ 


my 


६६ 


७० 


७५० 


६७ 


१,००० 


६८ 


२ 


६८ (१४-१५ ) 
६ ९ (१४-१५ ) 


१,००० 
१,००० 


६ ९ 


१ 


१ . निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन , ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते ४-०० 
दरम्यान रोख रक्कम ( ना परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि 
निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता उघडण्यात येईल . 

३ . पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in. ” या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई . 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tenders in two envelope systems are invited from the manufacturers / authorized dealers and 
suppliers for supply of following instruments/equipments for the Government Medical/Dental Colleges , 
Hospitals and attached Health Centers in Maharashtra State : 


Name of the Equipment 


Serial 
No. 
( 1) 


Spec . 
No. 
( 2 ) 


Quantity 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


1 


1 


2 


1 


1 


3 
4 


1 


5 


1 


6 
7 


1 
1 


8 
9 


7 
1 


10 


1 
2 
1 
1 
1 
22 


01 ( 14-15 ) 
02 ( 14-15 ) 
03 ( 14-15 ) 
04 ( 14-15 ) 
05 ( 14-15 ) 
06 ( 14-15 ) 
07 ( 14-15 ) 
08 (14-15 ) 
09 ( 14-15 ) 
10 ( 14-15 ) 
11 ( 14-15 ) 
12 ( 14-15 ) 
13 ( 14-15 ) 
14 ( 14-15 ) 
15 ( 14-15 ) 
16 ( 14-15 ) 
17 ( 14-15 ) 
18 ( 14-15 ) 
19 ( 14-15 ) 
20 ( 14-15 ) 
21 ( 14-15 ) 
22 ( 14-15 ) 
23 ( 14-15 ) 
24 ( 14-15 ) 
25 ( 14-15 ) 
26 ( 14-15 ) 
27 ( 14-15 ) 
28 (14-15 ) 
29 ( 14-15 ) 
30 ( 14-15 ) 
31 ( 14-15 ) 
32 ( 14-15 ) 
33 ( 14-15 ) 
34 ( 14-15 ) 


1 
2 
10 
20 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


1 


1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1.000 
1,000 

750 
750 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 

750 
1,000 


25 
1 


Fiberoptic bronchoscope 
R. O. Plant 
Noninvasive cardiac monitor 
LED head light 
Diagnostic laparoscope 
Hysteroscope 
Laparoscope accessories 
Disaster trolley 
Probe Sonicator 
Uv vis spectrophotometer 
Eliza Reader with washer 
Anaerobic workstation 
Deep Freezer (-20 ° C ) 
Fluorescent Microscope 
Research binocular microscope 
Physiograph single channel with Recorder 
Distilled water Plant 
Table with marble /SS Top 
Bone disarticulated sets 
Mortury cooler /cabinet 
Disarticulated adult bone set 
Semiautomatic microtome 
Flexible Nasopharyngoscope with accessories 
Table Top Class B Autoclave 
Automatic film processor for intraoral films 
Dental loops 
Monocular Miscroscope 
Dental Chair electronics 
Electrically operated Dental Chair with unit and accessories 
Miling Machine 
Porcelein furnace 
Extraoral X -ray machine 
Image analysis software 
Implant system kit including physio dispenser with 
contraangle hand piece . 
RVG with X -ray machine with Laptop 
Dental soft tissue diode laser /soft tissue laser 
Retriever system and antibodies for immunohistochemistry 
Digital Microscope 
Electric tube sealer 
Binocular Microscope 
Binocular Indirect Ophthalmoscope 
Auto refractokeratometer 
Visual field analyser 


1 


2 


3 
2 
25 
4 
4 


1 


1 


1 


1 


1 


1 
2 


1 


2 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


35 ( 14-15 ) 
36 ( 14-15 ) 
37 ( 14-15 ) 
38 ( 14-15 ) 
39 ( 14-15 ) 
40 ( 14-15 ) 
41 ( 14-15 ) 
42 ( 14-15 ) 
43 ( 14-15 ) 


4 
6 


750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


1 
1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


44 ( 14-15 ) 
45 ( 14-15 ) 
46 ( 14-15 ) 
47 ( 14-15 ) 
48 ( 14-15 ) 
49 ( 14-15 ) 
50 ( 14-15 ) 
51 ( 14-15 ) 
52 ( 14-15 ) 
53 ( 14-15 ) 
54 ( 14-15 ) 
55 ( 14-15 ) 
56 ( 14-15 ) 
57 ( 14-15 ) 
58 ( 14-15 ) 
59 ( 14-15 ) 
60 ( 14-15 ) 
61 (14-15 ) 
62 ( 14-15 ) 
63 ( 14-15 ) 
64 ( 14-15 ) 
65 ( 14-15 ) 
66 ( 14-15 ) 
67 ( 14-15 ) 


Emergency anaesthesia Resuscitation Kit for VIP Programme 5 
Operation Table (Hydraulic ) 

2 
Shadowless ceilling light ( 2 domes ) 

1 
Overhead Shadowlamp with double dome 

2 
Operation table ( Surgery ) 

2 
General surgery Instrument sets 

20 set 
Ceiling OT Light 

2 
Cautery Machine 

1 
Chargeable cordless drill 

1 
Refrigerated centrifuge 

1 
Water Purifying system for HPLC 

1 
Blood Collection Monitor 

6 
Laprotomy set 

1 
Ureterorenoscope 
Air bed 

3 
LED OT Light 

1 
6 F.L. 8 F. Uretroscope 

1 
Integrated Nephroscope 19F 

1 
Pulse oxymeter 

15 
Phototherapy Unit /LED Phototheraphy unit 

13 
C - arm Compatible Table 

1 
ECG Machine with printer 

3 
Embryo Model 

70 
Paediatric Fiberoptic Bronchoscope compatible with existing 1 
video attachment with endoscopy accessories . 
BIPAP 

2 
Endoscopy accessories 

1 


1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


68 
69 


68 ( 14-15 ) 
69 ( 14-15 ) 


1,000 
1,000 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from dated 4th September 2014 to 24th September 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building, St. George s Hospital Compound , 
Mumbai 400 001 on any working day between11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on payment 
in cash (non - refundable ) for tender form . The blank tender form has to be collected in person , it will 
not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 25th September 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part , to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representative who may remain present on 26th September 2014 . 

Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in ” 


No. DMER /2014-15 (01)/ Plan , DPDC & CG Fund/ 7m . 
Dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 
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संचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


राज्य शासन , केंद्र शासन व जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये, यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / 
अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) 
मध्ये सुद्धा 

प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
३ . निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ५-०० ते ७-०० वाजेपर्यंत . 
४ . निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ७-०१ ते ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 

रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . तांत्रिक निविदा क्र .१ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० वाजता. 
६. निविदापूर्व बैठक 

दिनांक १२, १५ , १६ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० व दुपारी २-३० वाजता , 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे कार्यालयात . 


यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


२ 


१,७ ९ , ००० 


१ 


३६,००० 


३ 


१२ 


२, ९ ४,००० 


४ 


१ संच 


४२,००० 


५ 


१ 


६०,००० 


६ 


१ संच 


९ ५,००० 


७ 


८ 


४०,००० 


८ 


३२ 


७४,००० 


९ 


२ 


५७,००० 


१० 


२ 


२,४०,००० 


११ 


२ 


१,६६,००० 


इक्यू.सी-३ (१४-१५ ) पल्मोनरी फंक्शन लॅब प्ल्याथीस्मोग्राफी डिफ्युजन स्टडी/ न्यु पी.एफ.टी. मशीन 
इक्यू.सी-४ ( १४-१५ ) पॉलीसोनोग्राफी विथ डिजीटल कॅमेरा , रेकॉडींग , अपग्रेडेड कॉम्प्युटर सिस्टीम 
इक्यू.सी-५ ( १४-१५ ) हेमोडायलिसीस मशीन 
इक्यू.सी-६ (१४-१५ ) स्टर्नल सॉ कटर सेट 
इक्यू.सी-७ (१४-१५ ) ट्रांस युसोफेजीयल प्रोब 
इक्यू.सी-८ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स एचडी लॅप्रोस्कोप सेट विथ एक्सेसरीज 
इक्यू.सी-९ ( १४-१५ ) फीटल मॉनिटर सिंगल प्रोब / ट्वीन प्रोब / फीटल मॉनिटर . . 
इक्यू.सी -१० (१४-१५ ) पल्स ऑक्सीमिटर 
इक्यू.सी-११ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमोटेड रॅन्डम बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर 
इक्यू.सी-१२ ( १४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड ईमीनो अॅनालायझर/ केमिल्युमिनेसन्स इम्युनोअसे अॅनालयझर 
इक्यू.सी -१३ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर/ फुल्ली ॲटोमेटेड रॅन्डम अॅक्सेस 

क्लिनीकल केमिस्ट्री अॅनालयझर. 
इक्यू.सी-१४ ( १४-१५ ) ब्लड गॅस अॅनालयझर / एबीजी मशीन 
इक्यू.सी-१५ ( १४-१५ ) 

बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-१६ (१४-१५ ) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 
इक्यू.सी-१७ ( १४-१५ ) ६ बॉडी मॉरच्युरी कॅबिनेट 
इक्यू.सी-१८ ( १४-१५ ) हाय फ्रीक्वेन्सी पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / १०० एमए पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / ७० / 

१०० एमए एक्स -रे मशीन . 
इक्यू.सी-१९ (१४-१५ ) अल्ट्रासाऊंड कलर डॉप्लर मशीन 
इक्यू.सी-२० (१४-१५ ) युएसजी मशीन विथ कलर डॉप्लर 
इक्यू.सी-२१ ( १४-१५ ) ८०० एमए एक्स -रे मशीन 
इक्यू.सी-२२ ( १४-१५ ) ५०० एमए एक्स -रे मशीन / ६०० एमए एक्स -रे मशीन / ३०० एमए एक्स -रे मशीन 


१२ 


४ 


१,४४,००० 


१३ 


२८ 


३२,००० 


१४ 


१ 


३५,००० 


१५ 


२ 


३८,००० 


१६ 


७ 


६४,००० 


१७ 


२ 


२,२८,००० 


१८ 


२ 


९९ , ००० 


१ 


८३,००० 


२० 


४ 


२,१७,००० 
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ते 


बुधवार , 
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संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण न देता 
निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 
संपर्क क्रमांक : ९१-०२२-२२६२०३६१-६५ ( Ext . 338/339/340 ). 


निविदापूर्व बैठक खालील देण्यात आलेल्या तक्त्यानुसार आयोजित करण्यात येत आहे 


अ . क्र . 


दिनांक 


वेळ 


विनिर्दिष्ट क्रमांक ईक्यू - सी 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३ , ५ , ८ १० , १२, १३ , १४ . 


२ 


१८, १ ९ , २० , २१ , २२, २३, २४ , ३० , ३१ . 


३ 


३२ , ३३ , ३८ , ४०, ४१ , ४२, ४३ , ४४ , ४६, ४८, ६२. 


१२ सप्टेंबर २०१४ 
१२ सप्टेंबर २०१४ 
१५ सप्टेंबर २०१४ 
१५ सप्टेंबर २०१४ 
१६ सप्टेंबर २०१४ 
१६ सप्टेंबर २०१४ 


सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 


४ 


५० , ५२, ५४, ५५, ५६ , ५७, ५८ , ५ ९ , ६१, ६३ . 


५ 


६५, ६६, ६८ , ७० , ७१, ७२ , ७६, ८० , ८२, ८३, ८४, ८६, ८८ . 


६ 


८ ९ , ९ ०, ९ १, ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


DIRECTOR , MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


e - Tender Notice 


Under State , CentralGovernment Fund and DPDC fund Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai, hereby invites the e -tender in two part systems from themanufacturers/authorized dealers and suppliers 
to supply instruments / equipments for the Government Medical Dental College and Hospitals. This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazette , Part II (Supplement) : 
1. Period of sale of tender form 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
2. Period of bid preparation 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
3. Closing of bid 

: 24th September 2014 between 5-00 p.m. to 7-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 2th September 2014 evening 7-01 p.m. to 
of tender . 

26th September 2014 upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening ( Envelope No. 1) 

: 29th September 2014 at 11-00 a.m. 
6. Pre- Bid Meeting 

: Dated 12th , 15th , 16th September 2014 at 11-00 a.m. 

and 2-30 p.m. in the Office of Director of Medical 

Education and Research , Mumbai. 
Details of Equipments. 


E - Code 


Name of the equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


E.M.D. 
Amount 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs.) 


1 


EQ - C - 3 ( 14-15 ) 


2 


1,79,000 


2 


EQ - C -4 ( 14-15 ) 


1 


36,000 


3 


12 


4 


1 Set 


5 


1 


1 


6 


1 Set 


EQ -C -5 ( 14-15 ) 
EQ - C -6 ( 14-15 ) 
EQ - C - 7 ( 14-15 ) 
EQ - C - 8 ( 14-15 ) 
EQ - C - 9 ( 14-15 ) 
EQ - C - 10 ( 14-15 ) 
EQ - C - 11 ( 14-15 ) 
EQ - C - 12 ( 14-15 ) 


2,94,000 

42,000 
60,000 
95,000 
40,000 
74,000 
57,000 
2,40,000 


7 


8 


8 


32 


9 


2 


10 


2 


Pulmonary function Lab Plathysmography Diffusion Study /New 

PFT Machine . 
Polysomnography with Digital Camera , Recording, Upgraded Computer 

System . 
Haemodialysis Machine 
Sternal Saw Cutter Set 
Transoesophagial Proge 
Advanced HD Laparoscope Set with Accessories 
Foetal Monitor Single Probe /Twin Probe /Foetal Monitor.. 
Pulse Oxymeter 
Fully Automated Random Biochemistry Analyser 
Fully Automated Immuno Analyzer/ Chemiluminence Immunoassay 

Analyzer . 
Fully Automated Biochemistry Analyzer/Fully Automated Random 

Access Clinical Chemistry Analyzer. 
Blood Gas Analyzer/ABG Machine 
Binocular Microscope 
Spectrophotometer 
6 Body Mortuary Cabinet 
High Frequency Portable X - Ray Machine/ 100 MA Portable X - Ray 

Machine/ 70 / 100 MA X -Ray Machine . 
Ultrasound Colour Doppler Machine. 
USG Machine with Colour Doppler 
800 MA X -Ray Machine 
500 MA X -Ray Machine /600 MA X - Ray Machine/300 MA X -Ray 

Machine . 


11 


EQ - C - 13 ( 14-15 ) 


2 


1,66,000 


12 


4 


13 


28 


14 


EQ -C - 14 ( 14-15 ) 
EQ - C - 15 ( 14-15 ) 
EQ - C - 16 ( 14-15 ) 
EQ - C - 17 ( 14-15 ) 
EQ -C - 18 ( 14-15 ) 


1 


1,44,000 

32,000 
35,000 
38,000 
64,000 


15 


2 


16 


7 


17 


2 


18 


2 


EQ - C - 19 ( 14-15 ) 
EQ - C -20 (14-15 ) 
EQ - C - 21 ( 14-15 ) 
EQ - C -22 ( 14-15 ) 


2,28,000 

99,000 
83,000 
2,17,000 


19 


1 


20 


4 


21 


128 128 Slice CT Scan 


1 


22 


1 


23 


2 


EQ - C - 23 ( 14-15 ) 
EQ-CO- 24 (14-15 ) 
EQ -C - 25 ( 14-15 ) 
EQ - C - 26 ( 14-15 ) 
EQ - C - 27 ( 14-15 ) 
EQ - C - 28 ( 14-15 ) 


16,68,000 
6,00,000 
52,000 
49,000 
30,000 
30,000 


Digital Mammography 
BERA Machine /BERA Upgradation OAE . . 
LED OT Light 
Surgical Cautery with Vessel Sealing . . 
Diode Laser 


24 


1 


25 


1 


26 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


27 


1 


EQ - C - 29 ( 14-15 ) 
EQ - C - 30 ( 14-15 ) 


54,000 
1,50,000 


28 


1 


29 


3 


30 


EQ - C -31 (14-15 ) 
EQ - C - 32 ( 14-15 ) 
EQ - C - 33 ( 14-15 ) 


2 


1,92,000 
9,90,000 
1,61,000 

37,000 


31 


1 


32 


EQ - C - 34 ( 14-15 ) 


3 


33 


10 


40,000 
40,000 


34 


5 


35 


Nasopharyngoscope ( Flexible ) 
Digital Radiography X -Ray Machine on buy back basic with 

Tune Key. 
C.R. System 
CAD -CAM /Dental CAD -CAM 
Lab . CADCAM Indirect Prosthesis/Bridges and Crown .. 
Cordless Dental RVG Machine with one Computer /Digital Imaging 

Phosphor Plate System . 
Dental Chair with Ultrasonic Scaler 
Dental Chair with Unit with Micromotor and Ultrasonic Scalers . 
Phantom Head Meniquine 
Dental Chair with Micromotor and Light Cure Unit 
Electrically Operated Dental Chair Mount Unit.. 
Cytospin Machine /Cytocentrifuge 
Blood Cell Counter (5 part differential) 
Blood Cell Counter ( 3 part Differential) 
Semiautomatic Rotary Microtome/Microtome Semiautomatic 
Automated Cell Enrichment Liquid based Cytology System 
Lab Grossing Table/Grossing Table (Station ) .. 
Automatic Tissue Processor 
Slit Lamp 
IOL Master 


14 


32,000 


36 


12 


37 


3 


38 


2 


39 


3 


40 


6 


41 


3 


42 


EQ - C - 35 ( 14-15 ) 
EQ -C - 36 ( 14-15 ) 
EQ - C - 37 ( 14-15 ) 
EQ - C -38 ( 14-15 ) 
EQ - C - 39 ( 14-15 ) 
EQ - C -40 ( 14-15 ) 
EQ - C -41 ( 14-15 ) 
EQ - C -42 (14-15 ) 
EQ - C - 43 ( 14-15 ) 
EQ - C - 44 ( 14-15 ) 
EQ - C -45 ( 14-15 ) 
EQ - C - 46 ( 14-15 ) 
EQ - C -47 ( 14-15 ) 
EQ - C -48 ( 14-15 ) 
EQ - C - 49 ( 14-15 ) 
EQ - C -50 ( 14-15 ) 
EQ - C -51 ( 14-15 ) 
EQ - C -52 ( 14-15 ) 
EQ - C -53 ( 14-15 ) 
EQ - C -54 ( 14-15 ) 


1 


43 


3 


44 


1 


78,000 
32,000 
79,000 
1,30,000 

77,000 
81,000 
2,65,000 
53,000 
63,000 
64,000 
74,000 
41,000 
96,000 
33,000 
99,000 
45,000 
1,01,000 


45 


5 


46 


1 


47 


A -Scan 


1 


48 


4 


49 


1 


50 


1 


51 


1 


52 


6 


53 


10 


54 


28 


55 


2 


56 


5 


57 


5 


58 


1 


59 


1 


60 


3 


EQ - C - 55 ( 14-15 ) 
EQ - C - 56 ( 14-15 ) 
EQ - C -57 ( 14-15 ) 
EQ - C -58 ( 14-15 ) 
EQ - C -59 ( 14-15 ) 
EQ - C -60 ( 14-15 ) 
EQ - C -61 ( 14-15 ) 
EQ -C -62 ( 14-15 ) 
EQ - C -63 ( 14-15 ) 
EQ - C -64 ( 14-15 ) 
EQ - C -65 ( 14-15 ) 
EQ - C -66 ( 14-15 ) 
EQ - C -67 ( 14-15 ) 
EQ - C -68 ( 14-15 ) 
EQ - C -69 ( 14-15 ) 
EQ - C - 70 ( 14-15 ) 


1,63,000 
4,01,000 

90,000 

72,000 
1,93,000 

51,000 
1,35,000 

62,000 
3,15,000 
1,35,000 

95,000 
1,81,000 

42,000 
1,55,000 

45,000 
1,17,000 


61 


Operation Table 
Battery Operated Scrubber Dryer 
Bariatric Surgery Operation Table 
C -Arm Machine 
Cautery Machine/Electro Surgical Cautery Machine/Digital Cautery 

Machine/Electrosurgical Unit. 
Multiparamonitor/Multipara with ETCO2 and NIBP 
Bipshasic Defibrillator with AED with Pacemaker 
Arthoscope 
Operation Table (Ortho )/O.T . Ortho Table 
C - Arm Machine/ C -Arm Image Intensifier 
C -Arm Compatible Operation Fracture Table .. 
Repetative Transrenial Magnetic Stimulator (RTMS) 100 HZ 
Pentahead Microscope 
Operative Microscope 
TuRP Set / TuRP set C - 30 deg . and 0 degree Telescope 
Advance HD Laparoscope wet with Accessories . . 
Bubble C PAP 
Multipara Monitor 
Neonatal High Frequency Ventilator . . 
Syringe Infusion Pump 
Radiant Warmer /Servo controlled Radiant Warmer with Neonatal 

Resuccitator. 
Neonatal and Paediatric Ventilator 
Neonatal Hybrid Ventilator 
Transcutaneous Monitor for PO2 and PCO2 2 
Hypochiorous Acid and Mixed Oxidant Generation System 
Air Decontamination System 
6 Body Mortury Cabinet 
Stress Test Machine 


1 


62 


2 


63 


1 


64 


21 


65 


8 


66 


2 


67 


30 


68 


17 


69 


4 


70 


2 


71 


1 


72 


EQ - C -71 ( 14-15 ) 
EQ - C - 72 ( 14-15 ) 
EQ - C -73 ( 14-15 ) 
EQ - C - 74 ( 14-15 ) 
EQ - C - 75 ( 14-15 ) 
EQ - C - 76 ( 14-15 ) 
EQ - C - 77 ( 14-15 ) 


2 


2,17,000 
1,80,000 

36,000 
3,15,000 

34,000 
95,000 
33,000 


73 


4 


74 


5 


75 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


76 


1 


77 


1 


78 


EQ - C - 78 ( 14-15 ) 
EQ - C -79 ( 14-15 ) 
EQ - C - 80 ( 14-15 ) 
EQ - C -81 ( 14-15 ) 
EQ - C - 82 ( 14-15 ) 


1 


38,000 
44,000 
2,28,000 

60,000 
2,40,000 


79 


1 


80 


1 


81 


1 
2 


82 


83 


1 


84 


1 


85 


1 


86 


EQ -C -83 ( 14-15 ) 
EQ - C -84 ( 14-15 ) 
EQ - C - 85 ( 14-15 ) 
EQ - C - 86 ( 14-15 ) 
EQ - C -87 ( 14-15 ) 
EQ - C - 88 ( 14-15 ) 
EQ - C - 89 ( 14-15 ) 
EQ - C - 90 ( 14-15 ) 
EQ - C -91 ( 14-15 ) 
EQ - C - 92 ( 14-15 ) 
EQ - C - 93 ( 14-15 ) 


1 


Video Gastroscope 
PH Impedance Manometry 
High Defination Endoscopy System .. 
Video Gastroscope and colonoscope 
3 Chip Advance Surgical HD Laparoscope with Accessories with 

Recording System . 
Ambulance 
Cardiac Ambulance /Ambulance 
Whole Body Phototheraphy Unit 
Dual Focussing Co2 Fractional Laser System .. 
Underwater Cautery with Bipolar Sline TuRP.. 
VRF Type of Cooling System for Library Area Upgradation 
Anaesthesia Delivery System / Amaesthesia Work Station 
Anaesthesia Machine with 2 Vaporer/Boyles Machine with Ventilator 
Bipasic Defbrillator with AED with Monitor/ Biphasic Defibrillater 
Central Pipeline for 02, N2 and Suction 
Central O2, Caccum Suction System with required supporting 

Machines . 
Ventilator Adult /Ventilator Adult and Paediatric with ETCO2/ 

Ventilator with Accessories/Ventilator / Invasive Ventilator . 
Noninvasive Ventilator 
Multiparamonitor /Multipara with ETCO2 
Multipara Monitor without ETCO2/Moduler Multiparamonitor 

NIBP , ECG (Without ETCO2). 


70,000 
1,73,000 
32,000 
76,000 
54,000 
1,65,000 
3,89,000 

78,000 
83,000 
40,000 
61,000 


87 


8 


88 


5 


89 


5 


90 


1 

1 


91 


92 


EQ - C -94 ( 14-15 ) 


1 


11,34,000 


93 


3 


94 


EQ - C - 95 ( 14-15 ) 
EQ - C - 96 ( 14-15 ) 
EQ - C - 97 ( 14-15 ) 


24 


45,000 
4,31,000 
57,000 


95 


8 


For detail information , regarding schedule , terms and conditions the bidders interested may visit the 
websites http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

The Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339/340 ) 

Schedule of Pre - Bid Meeting 


Sr. No. 

( 1 ) 


Date 
( 2 ) 


Time 
( 3 ) 


Tender No. EQ - C 

( 4 ) 


1 


11-00 a.m. 


2 


3 


12th September 2014 
12th September 2014 
15th September 2014 
15th September 2014 
16th September 2014 
16th September 2014 


3 , 5 , 8 10 , 12 , 13 , 14 . 
18 , 19 , 20 , 21, 22 , 23 , 24 , 30 , 31. 
32 , 33 , 38 , 40 , 41, 42 , 43, 44, 46 , 48, 62. 
50 , 52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61, 63 . 
65 , 66 , 68 , 70 , 71, 72 , 76 , 80 , 82 , 83 , 84 , 86 , 88 . 
89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 . 


2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 


4 


5 
6 


No. DMER / 2014-15 ( E -01)/State , 

CG Fund DPDC /Equip . Purchase / 

7M / 14 , 
dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


RNI No. MAHBIL /2009 /31731 
Reg . No. MH /MR / South - 319 /2013-15 


सत्यमेव जयते 
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[ पृष्ठे ५०,किंमत : रुपये ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp. Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and timementioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 

considered , 
office on non -refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order , whichever is higher, 
the earliest delivery period necessary for completion of the order. 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
( c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT /CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(7) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
(h ) This envelope should be marked as Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
Form , quotations and conditions. 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter . 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.1., 
6. The Development Commissioner ( Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

( v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
HTTCHA (gxquit) 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 

(1) Suppliez registered with D.G.S. and D. having factories 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O.on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value . 
As per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples .-Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without nples / testir 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered. 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 

14. Extension of time.- (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer. 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer, Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co - operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture. S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/ concessions etc. 
Note . 

( 1 ) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing: --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for alf alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However , the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact, earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period. 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may , quote rates for equivalentmakes , 

stores also and should indicate specifically themake of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
(11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1, 2 , 3 etc. , 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore. 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow - up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
(19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice. 
(20) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE AND DIRECTOR OF POLICE 

WIRELESS , MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Tender Notice 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune invites 
signed and sealed One Bid System , Details given below : 


Details of the Tender 


Description 


Tender 
Form Fee 

( 2 ) 


( 1 ) 


Rs. 


300 


Toner Cartridge for Printer 
SamsungML 1911 Qty .- 24 


(2 ) Tender form fee Rs. 300 ( Three hundred only ) (Non -refundable ). 
( 3 ) Last date and time of submission of tender — 25th September 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in ., and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 


No. D - 3 /679 /Mumbai.Com.Fax Toner /14-15 /2014 , 
dated the 22nd August 2014 . 


For Additional Director General 
of Police and Director of Police 
Wireless ,Maharashtra State , 

Pune. 
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प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग 
कोकण भवन , पाचवा मजला, 

नवी मुंबई 


ई -निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग हे शासकीय दूध योजना रत्नागिरीसाठी निविदा 
स्वीकृती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत बर्फ पुरवठा करण्याकरिता सर्व कर समाविष्टीत दर ठराविक 
फॉर्ममध्ये दोन लिफाफे पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत . निविदा स्वीकृतीनंतर कोणत्याही प्रकारची दरवाढ देय होणार नाही . दुग्धशाळा 
व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी यांच्या आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार त्यांना बर्फ पुरवठा करावा लागेल . 


अ.क्र . 


तपशील 


कोरी निविदा 


बर्फाची अंदाजित 
किंमत रुपये 

( ३ ) 


बयाणा रक्कम 

रुपये 
( ४ ) 


विधीग्राह्य 
दिवस 


शुल्क 
( ५ ) 


( २ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


१७.०० लाख 


५,००० 


११५ 


१२० 


दुग्धशाळा व्यवस्थापक , शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी 
यांचे आवश्यकतेनुसार बर्फ पुरवठा , अंदाजे बर्फ पुरवठा 
११३१५०० किलो. 


१. सदर निविदेची माहिती अटी व शर्तीसह निविदेच्या अर्जाचा नमुना व दराचा तक्ता इत्यादीसह http://mahatenders.gov.in या 
संकेत स्थळावर दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० पासून निविदा संच उपलब्ध राहिल . कंत्राटदारांना इ-निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याकरिता 
उपरोक्त संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. 

२. कोरे निविदा संच रुपये ११५ ( ना - परतावा) चा डिमांड ड्राफ्ट प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई, 
यांचे नावे काढणेत यावा. 

बयाणा रक्कम रुपये ५,००० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग यांच्या नावे फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकेकडील डिमांड 
ड्राफ्ट अथवा चलन स्वीकारले जातील . 

निविदा फॉर्मचा डिमांड ड्राफ्ट व बयाणा रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत कार्यालयात जमा करावा . 


३ . 


४ . 


५ . 


निविदा ऑनलाईन (on line ) सादर करावयाचा अंतिम दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता आहे. सदर ऑनलाईन 
निविदा प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग , कोकण भवन , पाचवा मजला, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ 
रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत पुरेशा निविदा (on line) प्राप्त झाल्यास व शक्य झाल्यास त्याच दिवशी किंवा नंतरच्या दिवशी उपस्थित निविदाधारकाचे 
समोर उघडण्यात येतील . 


६. संपूर्ण निविदा अथवा निविदेचा काही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचा अधिकार प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय 
विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई यांनी राखून ठेवले आहेत . 


क्र . प्रादुविअ/ मुंबई / ड-२ / ४६२०१४ / बर्फ रत्नागिरी / 
२०१४-१५ / प्र.क्र . २०/२१३४/२०१४ , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

मुंबई विभाग, नवी मुंबई . 
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दुसरी मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधन 
सामग्री खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये, दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची 
सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन, राजपत्र भाग दोन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 


Qauntity 
in Nos. 


Tender 
Document 

Fee 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
TMM/ 79/ 2014 


Supply of Trolley Mounted 
Mirror with Torch . 


527 


Supply of Hook and Line Set 


1 + 25 % 


DGP/ 17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
H and LS/ 79/ 2014 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A/ 6162 /SKumbh/ 2015-16 
Endoscope/ 79/ 2014 


Supply of Optical Fibro Scope 
( Endoscope) . 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17 - A/ 6162/SKumbh/ 2015-16 
CROT/ 79 / 2014 . 


Supply of Car Remote Opening 
Tool. 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ ते १० सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावर डाऊनलोड 
करून घ्यावेत , निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य " 
यांचे नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१४ आणि १२ सप्टेंबर २०१४ , १४-०० वाजेपर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 


अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि http:// 
mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 


ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक , (नियोजन ) 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

यांचेकरिता . 


w 
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SECOND EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System ” ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ) , for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders. The notice of the said e - Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th Sepetember 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


525 


155 + 25 % 


2,000 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 / TMM /79/2014 . 


Supply of Trolley 
Mounted Mirror 

with Torch 


527 


1 + 25 % 


DGP / 17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 / H & LS/79 /2014 . 


Supply of Hook 
and Line Set 


2,000 


528 


1 + 25 % 


2,000 


DGP /17 - A /6162 /SKumbh / 
2015-16 /Endoscope /79 / 2014 . 


Supply of Optical 

Fibro Scope 
(Endoscope) 
Supply of Car 
Remote Opening 

Tool 


530 


1 + 25 % 


2,000 


DGP/17- A /6162/ SKumbh / 
2015-16 /CROT/ 79 /2014 . 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
28th August 2014 to 10th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on the 
Electronic Tendering System of Maharashtra Police . Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State ” payable at Mumbai from 11th September 2014 and 12th September 2014 , 14-00 hrs. 
For further information , please 

the detailed Tender Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Spl. Inspector General of Police ( Planning ), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State ,Mumbai. 
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प्रथम मुदतवाढ 


आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने पात्र व नामांकित उत्पादकांकडून आणि /किंवा वार्षिक 
तत्वावर सर्वंकष वार्षिक देखभाल सेवा करार व FMS कंत्राटासहित सुविधा व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यावसायिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१४ ते २८ ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या . त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सदर मूळ जाहिरातीस 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

ई -निविदा http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी १७-०० पर्यंत ( Bid 
Submission) करू शकता . 


आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


FIRST EXTENSION 


On behalf of theGovernor ofMaharashtra , Commissioner, Food and Drug Administration ,Government of 
Maharashtra invited e- Tenders ( Technical Bid and Commercial Bid ) from reputed Manufacturers and /or authorized 
dealers for Facility Management Services including Comprehensive Annual Maintenance Contract for year 
2014-15 from 8th August 2014 to 28th August 2014. Due to insufficient response , for the said e - Tenders extension 
period from 30th August 2014 to 12th Sepetember 2014 till 17-00 hrs is hereby given . 

The complete e- Tender process is online. On website http://mahatenders.gov.in bids can be submitted 
from 30th August 2014 to 12th Spetember 2014 till 17-00 hrs. 


Commissioner, 
Food and Drug Administration , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र 

पोलीस मुख्यालय , शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा , मुंबई 


ई - निविदा सूचना 


मा . राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री खरेदी 
करण्यासाठी दिनांक १० जुलै २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये दोन लिफाफा पद्धतीने भरावयाची अटी व नियम इत्यादी 
दर्शविणारी सविस्तर ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी दिलेली आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 
ई -निविदा 
संक्षिप्त माहिती 

संख्या / नग 

निविदा प्रपत्र किंमत 
क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये ) 


५१४ महाराष्ट्र पोलिसांकरिता सर्व पोलीस शिपायांसाठी १०,००० नग ग्राऊंड शीट खरेदीबाबत 


१०,००० नग 


२००० 


+ २५ % 


याबाबत इच्छुक निविदाकार, निविदा कागदपत्रे ( विर्निदेशासह ) ४ सप्टेंबर २०१४, सकाळी १०-०१ वाजल्या पासून २५ सप्टेंबर २०१४, दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत डाऊनलोड करू शकतात . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा महाराष्ट्र पोलीस यांच्या इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टीममध्ये ऑनलाईन पाठविणे आवश्यक 
आहे. निविदाकारांनी निविदेचे सर्व टप्पे इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सिस्टीम मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वेळेच्या बंधनात करणे आवश्यक आहे. 

सर्वनिविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांचे नावे 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालयात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वाजेपर्यंत सादर करावेत . 

कोणत्याही स्पष्टीकरणाकरिता निविदाकारांनी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-४१४ ६६६६६ , ०२२-२६६१ १११७, २६६१ १२८७ Ext. १ ९/ २० याबाबतच्या 
अधिक माहितीसाठी https://mapo.maharashtra.etenders.in मध्ये सविस्तरपणे प्रसिद्ध केलेल्या सूचना कृपया पहाव्यात. तसेच याबाबतचीलिंक 
www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक ( नि . व स .) 
पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 
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THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA POLICE HEADQUARTERS, 

S. B. S. ROAD , MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble Governor of 
Maharashtra invites online Tender in ( Two Envolopes System ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid . For 
supply of below mentioned for Maharashtra Police, Detail as under : 
e - Tender 

Estimated Tender form 
Number Short Description 

Quantity 

Fee 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Rs. 
2000 


514 


Maharashtra Police Purchase of 10000 Nos . Ground 
Sheet for all Police Constable . 


10000 Nos . 
+ 25 % 


Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by interested Tenderers from 4th September 
2014 , 10-01 hours upto 25th September 2014 , 15-00 hours . The Tenderers are required to submit their 
bids online on the Electronic Tendering System ofMaharashtra Police . The Tenderers are required to complete 
the various stages of the Tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tender System . 

Bidder have to submit separate Demand Draft for Tender Form fee and EMD (wherever applicable ) in the 
name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai on or before 13-00 hrs . on 
29th September 2014 . 

Tenderers should have valid Class - II/III Digital Signature Certificate (DSC ) ( It should be having Two Pairs 
1 > Sign Verification 2 > Encryption and Decryption ) obtained from any Certifying Authorities . In case of 
requirement of DSC , interested Bidders should go to https://maharashtra.etenders.in/mah/Digital Certi.asp 
and follow the procedure mentioned in the document Procedure for application of Digital Certificate . 

In case of any quarries, Bidders may contact to the service provider on any working days on contact Nos . 
020-414 66666 or 022-26611117, 2661 1287, Ext. 19/20 or by email on support.gom@nextenders.com 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https :// 
mapo.maharashtra.etenders. in also this link avaialble on www.mahapolice.gov.in 


No. DGP /18 /30 /2014-15 /Ground Sheet /63/2014 , 
dated 30th August , 2014 . 


Addl. Director General of Police ( P & C ) 

For Director General of Police . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 
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प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे 


निविदा सूचना ( दुसरी फेरी) 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ , अकोला अधिनस्त प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे -३३ , येथे दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीकरिता व त्यापुढे गरजेप्रमाणे नवीन भावबंद करार होईपर्यंत , इच्छूक नोंदणीकृत मजूर सहकारी 
संस्थांकडून ( पंजीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा संस्था/ लोकसेवा केंद्र ) मोहोरबंद निविदा निम्नलिखित कामांसाठी मागविण्यात येत आहेत . 

१. कंत्राटी पद्धतीने वैरण विकास सेवादाता , सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 
२. कंत्राटी पद्धतीने शेत मजूरांच्या सेवा घेण्यासाठी लघु निविदा ( दुसरी फेरी) 

मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने विहित नमुन्यात दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत प्राप्त होतील अशा 
रीतीने समक्ष कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या सीलबंद पेट्यांमध्ये टाकण्यात याव्यात . सदरच्या निविदाची प्रपत्रे व निविदा अटी- शर्ती , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी पासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी 
१२-०० वाजेपर्यंत ) रुपये पाचशेचा (रु . ५०० /-) राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट , “ प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ४११ 
०३३ ” यांचे नावे पुणे येथे देय , भरून ( ना - परतावा) अटीवर किंवा रोखीने उपलब्ध होऊ शकतील . निविदेसोबत बयाणा रकमेचे राष्ट्रीयीकृत 
बँकेचे धनादेश प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे ४११ ०३३ यांचे नावे पुणे देय , ( परतावा अटींवर ) तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये 
जोडणे बंधनकारक आहे . प्राप्त निविदा संभाव्यतः दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी २-०० नंतर उघडण्यात येतील . 

सदरची निविदा प्रपत्रे पशुसंवर्धन खात्याच्या www.ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत . 
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे -३३ या संस्थेसाठी नमूद केलेल्या कामाची गरज अंदाजे असून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल 
करण्याचा अधिकार प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ३३ यांना राहील . एखादी अगर सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता 
नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीकडे 

राखून 

ठेवण्यांत येत आहेत . 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 


क्र . वमाप्र / लघु 

निविदा 

सूचना/ ११४४ / २०१४ , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . 


वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, पुणे . 
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FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelopes system (two bid system ) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers/dealers for supply of the following equipment s for the use of Elphinstone College , 
156 , M.G. Road , Mumbai 400 032 . 


Physics Department. 


( 1) Research Optical Bench 


1 No. 


( 1 ) The tender for above items will be available between 4th September 2014 to 18th September 2014 
in office of the The Principal, Elphinstone College , 156 , M. G. Road , Mumbai 400 032, on any working day 
except 2nd and 4th Saturday and Public Holiday between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. 
on payment of Rs. 250 tender form price as per rule (non -refundable ). 


( 2 ) The Tender in sealed envelope duly subscribed with tender No. and Date as indicated (as mentioned 
in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Principal on or before 19th September 
2014 up to 3-00 p.m. 


( 3) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tender in full or in part to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 


(4 ) Tender submitted in the prescribed time limit shall be opened on 23rd Spetember 2014 at 11-30 a.m. 
in the Principal cabin . 


Principal, 
Elphinstone College, Mumbai. 


ATT HA (Equit ) 


-२ 
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. 


संचालक महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी 


निविदा सूचना 


खालीलप्रमाणे अग्निशमन सूट/ गणवेष , श्वसन उपकरणे आणि अग्निशमन व इतर वाहनांसाठी “ वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा " 
( Vehicle Tracking System) बसविण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामार्फत दरकरार निश्चित करावयाचे आहेत. यासाठी 
इच्छुक उत्पादक , अनुभवी व अधिकृत अर्हता पात्र ठेकेदारांकडून तीन लिफाफा पद्धतीने सीलबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा सादर 
करण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर २०१४ अशी आहे. 


१. अग्निशमन सूट / गणवेषाचा पुरवठा करणे 

( अ) ईएन -४६९ ( नवीन आवृत्ती ) प्रमाणे अग्निशमन सूटचा पुरवठा करणे . 
( आ ) ईएन आयएसओ-११६१२ प्रमाणे फायर रिटार्डन्ट १०० टक्के कॉटन फॅब्रिक्स असलेले अग्निशमन गणवेषचा पुरवठा करणे . 
आयएस-११६१२ प्रमाणे पूर्ण फेस मास्क असलेले व आयएस- १०२४५-भाग -२ मानांकनाप्रमाणे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा 


२ . 


पुरवठा करणे . 


“ 


" 


४ . 


३. ईएन -१३७ मानांकनाप्रमाणे पूर्णतः परदेशी बनावटीचे सेल्फ कंटेन्ड श्वसन उपकरणांचा पुरवठा करणे . 
वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा ( Vehicle Tracking System) आधारित जी.पी.एस. यंत्रणेचा 

पुरवठा 

करणे . 
पूर्व अर्हता अटी, निविदा अर्ज, निविदा शुल्क , इत्यादी बाबतचा तपशील www.mahafireservice.gov.in या संकेतस्थळावर 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१४ पासून उपलब्ध होईल . 


एस . व्ही . देशमुख , 

संचालक , 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा . 
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DIRECTOR OF MAHARASHTRA FIRE SERVICE , 
MAHARASHTRA FIRE SERVICE ACADEMY 


Tender Notice 


A sealed Tenders are invited in three envelope system from the Manufacturers, qualified and reputed and 
authorized Organization for framing the Rate Contract of Fire Fighting Suits, Self-contained Breathing Apparatus 
Sets and " Vehicle Tracking System " for Fire and other Vehicles asmentioned below . The last date for submission 
of the tender is 25th September 2014 . 
1. Supply of Fire Fighting Suits. 

(a ) Supply of Fire Fighting suits as per EN 469 Latest Edition approved 
(6 ) Supply of Fire Fighting Uniforms made from 100 % Cotton Fire Retardant Fabric as per 

EN ISO 11612 . 


2. Self contained Breathing Apparatus Sets as per IS 10245 Part II and the Full Face Mask approved to 

IS 14166 : 1994 . 


3. Supply of Fully Imported Self contained Carbon Composite Breathing Apparatus Sets approved 

as per EN - 137 . 


4. Supply ofGPS (Global Positioning System ) based on Vehicle Tracking System . 

Complete Tender Form and other details will be available from 23rd August 2014 on 
www.mahafireservice.gov.in website . 


M. V. DESHMUKH , 


6. F3TH / 37R 341- C / 2098 /886 & , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१४ . 


Director, 
Maharashtra Fire Service . 


१४ 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice - 05 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra , digitally sealed e - Tenders are invited for the 
following equipment to be supplied to Government Engineering/ Pharmacy Colleges / Polytechnics in 
Maharashtra State as per Two Bid System : 


These are available on our website or a printed copy can be collected from Desk 11 of this office during 
office hours . 


Qty .* 


Serial 
No. 


Tender 
No. 


Name of 
Equipment 


Last date of 
submission 


Price of 
e - Tender 
Form 

(6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


1 


8 


25th 


2,000 


11/DTE /MOD /ET- 3 
8 /2014-2015 


Universal Testing Machine 
with attachment of 1000KN 
Capacity . 


September 

2014 


2 


Server 


8 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
31/ 2014-2015 


25th 
September 

2014 


3 


LCR Q Meter 


4 


2,000 


11/DTE /State /ET- 5 
32 / 2014-2015 


25th 
September 

2014 


* ( Quantity Likely to be Changed ) 

Note.- All relevant details for technical and commercial bid , tender form and specification of each item , 
terms and conditions, tender fee required , E.M.D. to be paid , documents required , schedule of technical 
opening, commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e -tendering 
portal http : //maharashtra,etenders.in . 


No. 11 /DTE /2014-2015 /ET -5 , 
dated 30th August 2014 . 


Director, 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 
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१५ 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION , 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice - 08 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra sealed Tenders are invited for the following equipment 
to be supplied to Government Engineering/Pharmacy Colleges/Polytechnics in Maharashtra State as per Two 
Bid System : 


Please refer to Instructions for Tenderers. These Instructions are available on our website and are also 
printed on each tender form . 


Qty. * 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Name of 
Equipment 

( 3 ) 


Last date of 
submission 

(5 ) 


Opening 

Date 


Tender Form 

Price Rs. 


(4 ) 


(6 ) 


Rs . 


1 


1000 


1 11/DTE /MOD /99 / 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


Single Cylinder , 
Diesel Engine 
Computerised Test 
Rig with heat Balance 
Sheet. 


2 


750 


2 11/DTE / State /100 / Spectrum Analyzer 

2014-2015 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


2 


500 


3 11/DTE / State / 101/ 

2014-2015 


Los Angeles Abrasion 
TestingMachine. 


25th September 
2014 Upto 1-00 p.m. 


25th September 
2014 On 2-00 p.m. 


* (Quantity is Likely to be Changed ) 

Prescribed Tender Forms alongwith Instructios willbe available at the Directorate of Technical Education , 
3 , Mahapalika Marg , Dhobi Talao, Mumbai 400 001 between 10-00 a.m. and 1-00 p.m.on any working day on 
cash payment only . 

It is also available on web site www.dte.org.in . If the tender form is downloaded /copied from the website 
instead of purchasing from this office , it may be submitted with latest Crossed Only Indian Postal Order / Pay 
Order / Demand Draft drawn in favour of Director of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai and 
payable at Mumbai for value of price of tender documents . 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason vests with Director, Directorate 
of Technical Education ,Maharashtra State ,Mumbai 400 001 . 


No. 11 /DTE / 2014-2015 / TN - 08 , 
dated 30th August 2014 . 


Director , 
Directorate of Technical Education 

Maharashtra State , Mumbai. 


१६ 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 
वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव , जिल्हा बुलडाणा 


निविदा सूचना 


. 


वैद्यकीय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा येथे रुग्णालयातील रुग्णांचे व रुग्णालयांचे कपडे धुण्यासाठी धुलाई सेवा ( धोबी 
सेवा) पुरविण्यासाठी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधीकरिता मोहोरबंद निविदा (टेंडर) दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत 
मागविण्यात येत आहेत. दिलेल्या अंतिम तारखेच्या वेळेनंतर निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . ठराविक दिनांकापर्यंत व वेळेवर आलेल्या निविदा दुसऱ्या 
दिवशी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १५-०० वाजता कंत्राटदार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींसमोर उघडण्यात येतील . निविदा उघडण्याच्या वेळी 
कंत्राटदार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी स्वतःच्या खर्चाने हजर राहू शकतील. दिलेल्या वेळेवर कंत्राटदार अथवा त्यांचेप्रतिनिधी हजर नसल्यास कार्यालय 
प्रमुख हे स्वतः निविदा उघडतील व त्याबाबत काहीही उजर राहणार नाही. 


निविदा परिशिष्टांची 

किंमत 


परिशिष्ट मिळण्याची 

वेळ 


निविदा परिशिष्ट मिळण्याचा 

कालावधी 


निविदा विकत 
मिळण्याचे स्थान 

( १ ) 
वैद्यकीय अधीक्षक , 


( २ ) 


सामान्य रुग्णालय , 


प्रतिपरिशिष्ट 

रुपये ३०० 
( अक्षरी रुपये तीनशे फक्त ) 

( ना परतावा ) 


दुपारी १५-०० ते 
सायंकाळी १७-०० 

वाजेपर्यंत . 


( ४ ) 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 

ते 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ 
( सुट्टीचेदिवस सोडून ) . 


शेगांव रोड, खामगाव, 


जिल्हा बुलडाणा. 


परिशिष्टाचा संच पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार नाही. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजल्यानंतर हस्तांतरित वितरणाद्वारे व 
टपालाद्वारे आलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . पोस्टाद्वारे येणाऱ्या निविदा तारखेच्या आत ह्या कार्यालयास मिळाल्या नाही किंवा गहाळ झाल्यास हे 
कार्यालय जबाबदार राहणार नाही . निविदा दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येतील. 


निविदेसोबत आवश्यक असलेले कागदपत्रे अटी व शर्ती.. 


१ . सन २०१४-१५ वर्षाकरिता अंदाजित रुग्णालयीन धुलाई सेवा मूल्याच्या ५ टक्के अनामत रक्कम म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वैद्यकीय 
अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव यांच्या नावे भरल्याचे कॉल डिपॉझिट अथवा ड्राफ्ट शेड्युल अथवा भारतीय स्टेट बँकेत भरलेली अनामत रकमेची 
चलान निविदासंचासोबत जोडणे आवश्यक आहे . अनामत रकमेचा ड्राफ्ट अथवा चलान राहणार नाही असे निविदा ( शेड्युल ) विचारात घेतले जाणार नाही . 
( लागू असल्यास), 


२. प्राप्तीकर सन २०१३-१४ वर्षाकरिता भरल्याचा दाखला ( लागू असल्यास). 


३. गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या कामाच्या अनुभवाची यादी द्यावी. 


४ . 


संस्थेची पात्रता व सांपत्तिक स्थितीबाबत दाखला ( वार्षिक आर्थिक उलाढालीसह ). 


५ . 


संस्थेकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील. 


६ . 


विशेष कौशल्य अथवा संबंधित अतिरिक्त माहिती. 


७ . 


८ . 


निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना पाकिटावर रुग्णालयीन धुलाई सेवा असे लिहावे तसेच निविदाधारकाचे नाव आणि वर्ष लिहावे. 

निविदा दोन वेगवेगळ्या लिफाफ्यात ( टू बीड पद्धतीमध्ये ) मागविण्यात येत आहेत . पहिला लिफाफा ( तांत्रिक निविदेचा लिफाफा क्रमाक १ ) 
ह्यामध्ये निविदेस आवश्यक सर्व अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रे व दुसरा लिफाफा ( मुख्य लिफाफा क्रमांक २) यामध्ये मुख्य निविदा ( ज्यामध्ये भरण्यात आलेली 
रक्कम ) टाकण्यात यावी व दोन्ही लिफाफे एकाच पाकिटात बंद करण्यात यावेत व त्यावर निविदाधारकाचे नाव, रुग्णालय धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) 
पुरविण्याबाबत निविदा संच सन २०१४-२०१५ सुवाच्च अक्षरात लिहून वैद्यकीय अधीक्षक , सामान्य रुग्णालय, खामगाव, जिल्हा बुलडाणा यांच्या नावावर 
निर्देशित करावीत व सीलबंद करण्यात यावेत. लिफाफा क्रमांक १ च्या अटींच्या पूर्तता झाल्यानंतरचलिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येईल. 

निविदा फॉर्म स्वच्छ अक्षरात भरावा. दर लिहितांना खाडाखोड अथवा गिरवागिरव केली असल्यास व अपूर्ण भरलेला किंवा निविदापत्रकावर 
स्वाक्षरी न केलेले निविदा फॉर्म रद्द करण्यात येईल . 


९ . 


१० . शासकीय सेवेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्तींकडून निविदा स्वीकारल्या जाणार नाही किंवा नंतर निदर्शनास आल्यास त्यांचे 
कंत्राट रद्द केले जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


१७ 


११. कंत्राटदाराने मध्येच सेवा समाप्त केल्यास अथवा त्याच्या सेवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांचे कंत्राट रद्द करून शासनास पडलेला भुर्दंड 
करारनाम्यासोबत दिलेल्या हमीपत्रातून वसूल करण्यात येईल . 

१२. सदर निविदेबाबत कसलाही वाद उपस्थित झाल्यास याबाबत न्यायालयीन कार्यक्षेत्र खामगाव हे मुख्यालय राहील . 

१३. निविदेमधील दर हे निविदा मंजूर झाल्यापासून बारा महिने वैध राहील . त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील. एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही. 


१४ . 


ज्या निविदाधारकांची निविदा मंजूर करण्यात येईल त्यांनी या कार्यालयासोबत विहित नमुन्यात करारपत्र व निविदेच्या १० टक्के रक्कम 
सिक्युरीटी डिपॉझिट म्हणून जमा करावी लागेल. 


ज्या कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत असेल त्यांची निविदा स्वीकारण्यात येणार नाही ( याकरिता सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडण्यात 


१५ . 
यावे ). 


१६. दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत भरलेले निविदासंच कार्यालयात सादर करावे. यानंतर येणाऱ्या निविदा 
स्वीकारण्यात येणार नाही. दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ काही अपरिहार्य कारणास्तव अथवा शासनाने सार्वजनिक सुट्टी घोषित केल्यास उक्त निविदा नंतरच्या 
कार्यालयाच्या दिवशी दुपारी १५-०० वाजता उघडण्यात येतील . 

१७ . निविदेतील इतर अटी व शर्ती निविदा संचासोबत देण्यात येतील. 


रुग्णालयीन धुलाई सेवा ( धोबी सेवा) व्याप्ती व स्वरूप. 


- 


१ . 


रुग्णालयातील खाटांची एकूण मंजूर संख्या २२० (दोनशे वीस ) आहे . 
२ . 

रुग्णालयात भरती असलेल्या सर्व रुग्णांचे गणवेष, टॉवेल , ड्रॉ शीट, बेड शीट , उशांची खोळ, टेबल क्लॉथ, दरवाजे व खिडक्यांचे पडदे व 
रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया व प्रसूती विभागातील रक्ताने माखलेली सर्व वस्त्रे वेगळ्या लॉन्ड्री बॅगमध्ये गोळा करून ती प्रथम एक ते दीड टक्के सोडियम 
हायपोक्लोराईड मध्ये ३० मिनिट बुडवून ठेवावी लागेल . रक्ताने माखलेल्या वस्त्रांचे निर्जंतुकीकरण करताना हातमोजे वापरावी. तसेच इतर सर्व दररोज 
धुण्याकरिता निघणारे वस्त्रप्रावरणे दररोज धुवावे लागतील . 

३. प्रतिमहा अनुदान उपलब्धतेनुसार देयके अदा करण्यात येईल . याबाबत कोणतीही तक्रार स्वीकृत होणार नाही, शासनाकडून अनुदान उपलब्ध 
होण्यास विलंब झाल्यास देयक अदा करण्यास विलंब लागू शकतो. देयकाची रक्कम न मिळाली म्हणून कामकाज बंद करता येणार नाही. काम बंद केल्यास 
पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल व याकरिता आलेला खर्च कंत्राटदाराचे देयकातून वसूल करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


निविदामधील रकमेत सर्व करांच्या समावेशासह दर सादर करण्यात यावे . 


दररोज सकाळी ९-३० वाजता प्रत्येक कक्षातून धुण्यासाठी वस्त्रे प्रावरणे लॉन्ड्री बॅगमध्ये मोजून गोळा करावे व त्याची नोंद नोंदवहीत घ्यावी व 
संबंधित कक्ष प्रमुखाची स्वाक्षरी घ्यावी. 

वस्त्र धुलाईकरिता लागणारे साबण, सोडा, पावडर , निळ, जळाऊ लाकूड इत्यादी साहित्य आपले स्वतःचे राहील. 
वस्त्र प्रावरणाची धुलाई हाताने करावी लागेल . 


६ . 


. 


७ . 


८ . 


धुतलेले वस्त्र जमिनीवर ठेवून वाळवण्यात येऊ नये. याकरिता आपणास व्यवस्था करावी लागेल . 
९ . नोंदवही ठेवून त्यात वस्त्रांची देवाण- घेवाण, धुलाईकरिता वापरात आलेला साबण , डिटर्जंट याबाबत खर्चाचा तपशील नोंदवून ठेवावा व सदरची 
नोंदवही मागणीनुसार वरिष्ठांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. 
१० . 

कामावर असलेल्या कामगारांची कोणत्याही प्रकारे जीवित अथवा शारीरिक हानी झाल्यास त्यास संपूर्णपणे कंत्राटदार यांची जबाबदारी राहील . 
याकरिता कंत्राटदार अथवा कामगार यांचा शासन अथवा कार्यालय कोणत्याही प्रकारचा दावा ( नुकसानभरपाई) अनुज्ञेय राहणार नाही. याची सर्वस्व जबाबदारी 
कंत्राटदाराची राहील . सदर बाब विचारात घेऊनच निविदा सादर करावी. 


११ . कंत्राटदाराने कामावर नियुक्त केलेल्या कामगाराचे काम समाधानकारक अथवा बेशिस्तीचे असल्यास तातडीने त्या कामगारास कामावरून बंद 
करून दुसरा कामगार उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त राहील. 


१२. गोळा केलेली सर्व वस्त्र प्रावरणे धुलाई व इस्त्री नंतर तीन दिवसांचे (नेलेल्या दिवसापासून ) आत परत करणे बंधनकारक राहील . 
१३. गहाळ झालेल्या अथवा फाटलेल्या वस्त्रांची भरपाई जमा झालेल्या निधीतून किंवा देयकातून वजाती करून घेण्यात येईल . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 


१८ 


. 
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काम सुरू करण्यापूर्वी आपणांस १०० रुपयाच्या कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर विहित नमुन्यातील करारनामा करून द्यावा लागेल. त्याशिवाय कामाचे 
देयक अदा करता येणार नाही. 


१४ . 


१५. धुलाईचे दर देताना दरमहा याप्रमाणे दर देण्यात यावे. 


१६. कंत्राटी सेवा केव्हाही पूर्वसूचना न देता बंद करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक यांनी राखून ठेवले आहेत . 

आपली वस्त्र धुलाई सेवा समाधानकारक न आढळल्यास आवश्यक ती पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक 
यांना राहील . 


१७ . 


१८ . 


वस्त्र धुलाईकरिता कामावर ठेवण्यात येणारे मजूर यांना आपणांकडून मजुरी बँकमार्फतच करावी लागेल. वस्त्र धुलाई करणारे मजूर यांचे खाते 
क्रमांक या कार्यालयास पुरविण्यात यावा. 
१ ९ . वस्त्र धुलाईकरिता जागा, पाणीपुरवठा रुग्णालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

सदर कामाचा कालावधी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत राहील . 


२० . 


२१. दरपत्रकातील दर हे दरपत्रक मंजूर झाल्यापासून १२ महिने वैध राहील. त्यानंतर कसलीही सूचना न देता दरकरार आपोआप रद्द होतील . एकदा 
भरलेले दर कायम राहतील व त्यात कसलीही वाढ करण्यात येणार नाही . 


प्राप्त झालेल्या दरपत्रकातील सर्वात कमी असलेले दर हे मंजूर करण्यात येतील. तसेच याकरिता आपणांस कोणत्याही प्रकारचा अग्रिम रक्कम अदा 
करण्यात येणार नाही. तसेच संपूर्ण काम केल्यानंतर आपले देयक या कार्यालयास सादर करावे. 

आपल्या संस्थेकडून वस्त्र धुलाईचे काम समाधानकारक नसल्यास आपल्या संस्थेचे काम बंद करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राहील. वरील 
दरपत्रकापैकी एक किंवा सर्व दरपत्रक मंजूर करणे अथवा न करणे याचे संपूर्ण अधिकार हे कार्यालय प्रमुखास राहतील याबाबत दरपत्रकधारकाची कोणतीही 
तक्रार / उजर राहणार नाही. 


क्र . सारुखा / सा.प्र./ धोबी सेवा / ९६१८-१८ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


डॉ . एस . के . शिरसाट , 

वैद्यकीय अधीक्षक, 
सामान्य रुग्णालय, खामगाव , 

जिल्हा 

बुलडाणा . 
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१ ९ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथे सर्जिकल साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दोन 
लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


खरेदी करावयाच्या विभागाचे नाव 


निविदा अनामत 


रक्कम 


निविदा प्रपत्राची 

किंमत 
( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
रुपये 


१ 


सि . व्ही . टी . एस . विभाग 


५०,००० 


२,००० 


२ 


कॉर्डीयोलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


३ 


गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी विभाग 


५०,००० 


२,००० 


१ . 


निविदेच्या अटी व शर्ती व सर्जिकल साहित्य विनिर्दिष्ट्ये निविदा प्रपत्रासोबत दिलेले आहे . कोया निविदा प्रपत्राची विक्री या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते २४ सप्टेंबर २०१४ 
पर्यंत वर दर्शविल्याप्रमाणे रोख रकमेने करण्यात येईल . 


२. मोहोरबंद निविदा दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येईल . निविदेचा पहिला लिफाफा ( तांत्रिक ) 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी ४-०० वाजता निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीसमोर अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 

नागपूर येथे उघडण्यात येईल . 
३ . ह्या निविदा पूर्णतः किंवा अंशतः रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , 
नागपूर यांनी राखून ठेवलेला आहे. 

शासनस्तरावर ज्या बाबीसंबंधात दरकरार झाल्यास संस्थास्तरावरील खरेदी त्या दरकरारानुसार करण्यात येईल . 


४ . 


टीप .-( १ ) सर्जिकल साहित्याची यादी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर येथील सूचना बोर्डावर व सर्जिकल 

भांडार येथे पाहता येईल . 
( २ ) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन व मुंबई यांचेकडे नोंदणीकृत असलेले पुरवठादार निविदेस पात्र राहील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय , नागपूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ अ 


२० 
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GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND SUPER SPECIALITY HOSPITAL , NAGPUR 


Tender Notice 


Separate Sealed Tender are invited to the undersigned by Two Bid system for the supply of the following 
Surgical Items. 


Name of Department 


E. M. D. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Price of Tender 

Form 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


C. V. T. S. Department 


50,000 


2,000 


2 


Cardiology Department 


50,000 


2,000 


3 


Gastroentralogy 


50,000 


2,000 


1. Full particulars are given in tender form which may be obtained from this office from date 
4th September 2014 to 24th September 2014 during 11-00 a.m. to 3-00 p.m. on working days and working 
hours on payment by cash . 


2. Sealed Tender will be accepted upto 24th September 2014 at 3-00 p.m. and same will be opened on 
dated 24th September 2014 at 4-00 p.m. in presence of tenderers or their authorised representative . 


3. Right to reject any or all tenders in full or part without assigning any reason is reserved by the 
undersigned. 


Note.— ( 1 ) The list of Surgical Items included in tender is displayed on Notice Board of the tenderers and 

also available at Surgical Store , at Government Medical College and Super Speciality Hospital, 

Nagpur. 
(2 ) Tenderer registered with Director, Medical Education and Research , Mumbai are eligible for this 

Tender. 


No. GMC & SSH / 4519 /2014 / 
dated 28th August 2014 . 


Dean , 
Government Medical College and 
Super Speciality Hospital, Nagpur . 
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२१ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदीसाठी दर निश्चित करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीने जाहीर निविदेद्वारे नामांकित उत्पादक व अधिकृत 
पुरवठादारांकडून दर मागविण्यात आले होते. सदर निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे खालील यंत्रसामग्रीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रथम मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


प्रत्येक यंत्रसामग्री फॉर्मची किंमत व बयाणा रक्कम खालील यादीप्रमाणे राहील . निविदा फॉर्ममध्ये खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशील, 
विवरणपत्र, नियम व अटी यांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. 


आयटम 


यंत्राचे नाव 


नग 


बयाणा 


क्रमांक 
( १ ) 


निविदा फॉर्मची किंमत 
( ना - परतावा) 

( ४ ) 


रक्कम 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


थोरॅक्टॉमी इन्ट्रुमेंट 


१ 


५०० 


३,१५० 


निविदा फॉर्मची विक्री दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत दुपारी १-०० वा . पर्यंत सार्वजनिक सुट्टीखेरीज 
कार्यालयीन वेळेत करण्यात येईल . निविदा फॉर्मची आवश्यकता असणाऱ्या पुरवठादारांनी त्यांच्या लेटरहेडवर निविदा फॉर्मची प्रत्यक्ष मागणी 
करावयाची आहे. 


मोहोरबंद निविदा भरून देणेचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वा . पर्यंत राहील . 


निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ ( तांत्रित लिफाफा) अधिष्ठाता कार्यालय , राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथे दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दुपारी २-३० वा . उपस्थित निविदाधारकासमक्ष उघडण्यात येईल . निविदेचा लिफाफा क्र . २ 
उघडण्याचा दिनांक, वेळ व स्थळ नंतर कळविण्यात येईल . 


कोणत्याही एक अगर सर्व निविदा स्वीकारण्याचा अथवा प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर नाकारण्याचा हक्क खाली सही करणार यांनी 
राखून ठेवला असून त्यासाठी कोणतेही लेखी अथवा तोंडी कारण दिले जाणार नाही अथवा पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. 


अधिष्ठाता , 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर. 
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. 


द्वितीय मुदतवाढ 


महासंचालनालयाच्या संगणकीय कामकाजाकरिता लागणाऱ्या “ १ TB व ३ TB हार्डडिस्कचा ” पुरवठा करण्याकरिता मुंबई जिल्हा व मुंबई 
उपनगर या क्षेत्रातील पुरवठादारांकडून निविदा मागविण्याकरिता दै. लोकसत्ता व सकाळ तसेच मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिनांक २१ मे २०१४ रोजी 
प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर निविदा सूचनेस प्रतिसाद न मिळाल्यानेद्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. निविदेच्या अटी व शर्ती मूळ निविदा 
सूचनेप्रमाणेच राहतील : 


निविदा विक्री कालावधी 

( १ ) 


निविदा स्वीकृती कालावधी 

( २ ) 


निविदा उघडण्याचा कालावधी 

( ३ ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ४-०० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी २-०० ते ३-३० वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ 
( दुपारी ३-०० वाजता ) 


निविदा फॉर्म अटी व शर्ती इत्यादी माहितीसह रुपये १,००० ( ना -परतावा) इतके शुल्क भरून लेखा शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 
१७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई येथेवितरित करण्यात येतील . तसेच निविदा फॉर्म 
महासंचालनालयाच्या भांडार शाखा, गाळा क्र .५५/ ५६, तळमजला, मंत्रालय विस्तारीत इमारत येथे स्वीकारण्यात येतील . 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई हे कोणतीही एक अथवा सर्व निविदा किंवा निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा 
निविदेच्या कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहेत . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई . 
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अधिष्ठाता, सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई हे सर ज. जी . समूह रुग्णालये, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालये, कामा व आल्ब्लेस 
रुग्णालये व सेंट जॉर्जेस रुग्णालये, मुंबई या चारही शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्याकरिता दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार अधिकृत ठेकेदारांकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 
अ . क्र . 

कामाचे स्वरुप 
( २ ) 

( ३ ) 


नग 


१ 


२५,००,००० कपडे 


रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देणे 
( २ वर्षांकरिता ) 


( १) निविदांच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . निविदा अधिष्ठाता, सर ज. जी . समूह रुग्णालये, मुंबई ४०० ००८ येथे शनिवार , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ते गुरुवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी 
१-०० व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान रुपये २००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) निविदा शुल्क ( ना परतावा) रोख 
भरल्यानंतरच मिळतील . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि दिनांक उपर्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , सर ज. जी . समूह 
रुग्णालये , मुंबई ४०० ००८ यांचेकडे शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० ( म.नं.) वाजेपर्यंतच स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता , सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई यांनी निविदेतील परिमाण कमी करण्याचे कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा 
अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. निविदा सूचनेतील समाविष्ट बाबींपैकी काही बाबी वगळण्याचे अधिकार अधिष्ठता यांनी राखून ठेवले 
आहेत . 

( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा शक्यतो शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी ठीक दुपारी ३-०० वाजल्यानंतर उघडण्यात येतील . 

( ५ ) रुग्णालयीन कपडे धुऊन व इस्त्री करून देण्यासाठी ठेका देण्याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात 


येत आहे . 


अधिष्ठाता , 


सर ज . जी . समूह रुग्णालये, मुंबई . 
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DEAN SIR J. J. GROUP OF HOSPITALS , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed Tender by two envelopes system (two bid systems) are invited from the reputed 
contractor for washing and ironing of Hospital Clothes of Sir J. J. Groups of Hospitals , Mumbai 
i.e. Sir J. J. Gr. of Hospitals , G. T. Hospitals , Cama and Albless Hospital and St. Georges 
Hospital, Mumbai. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Work 

( 2 ) 


Quantity 

( 3 ) 


1 


Washing and Ironing of Hospital 

Linen for 2 years 


25,00,000 
Clothes 


1. The Tender Form with terms and conditions for above work contract will be available 
from Saturday 6th September 2014 to Thursday 25th September 2014 between 11-00 a.m. to 
1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. at the office of Dean , Sir J. J. Gr. of Hospitals , Mumbai on 
working days . On payment of the tender price (non - refundable ) Rs . 2,000 (Rs. Two Thousand 
only ) . 


2. The Tender in sealed cover duly subscribed with tender number and date as indicated ( as 
mentioned in the terms and conditions) should be submitted to the office of the Dean , Sir J. J. Gr. 
of Hospitals , Mumbai on or before Friday dated 26th September 2014 at 1-00 p.m. 

3. The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to 
be award contract or to accept any tender in full or in part or to reject any or all tender without 
assigning any reason whatsoever . 

4. Tender reached in the perscribed time limit will be opened as far as possible on Friday 
dated 26th September 2014 at 03-00 p.m. 

5. Tender Processing of Washing and Ironing is subject to permission of Government of 
Maharashtra . 


$ . Huiufaleta dh1/2098-2098 / 9& 273 / 98 , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


Dean , 
Sir J. J. Groups of Hospitals , 

Mumbai. 
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प्रथम मुदतवाढ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री 
खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणीमध्ये ) दोन लिफाफा पद्धतीने ई-निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदरच्या 
निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सदरच्या निविदेस मुदतवाढ क्रमांक १ देण्यात येत आहे. सदरची सूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs . 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16/ MSB/ 79/ 2014. 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरून 
डाऊनलोड करून घ्यावेत . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार ) “ पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयात 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सादर करावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि 
http://mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 

ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


सहा. पोलीस महानिरीक्षक , 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकरिता. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai on behalf of Hon ble Governor ofMaharashtra 
had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement), inviting online tenders Two 
Envelopes System " ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned equipments for 
Maharashtra Police . However in view of the poor response from the bidders, the First Extension was given to 
the said e- Tenders . The notice of the said e- Tenders is being published in Maharashtra GovernmentGazette , 
Part- II (Supplement) published on 4th September 2014. The details of the e- Tenders are as under : 


Tender reference No. 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
in Nos. 

( 4 ) 


Tender Document 

Fee 
(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


3500 + 25 % 


2,000 


540 
Old T. No. 

539 


DGP / 17 - A /6162/SKumbh / 
2015-16 /MSB /79 / 2014 . 


Supply of Movable 
Steel Barricades 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
4th September 2014 to 17th September 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on 
the Electronic Tendering System of Maharashtra Police. Bidder have to submit separate Demand Draft for 
Tender Form Fee and EMD ( wherever applicable ) in the name of Director General of Police, Maharashtra 
State" payable at Mumbai from 18th September 2014 to 20th September 2014 . 
For further 
further information , please 

the detailed Tender Notice 

Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in 

For support on operations of Electronics Tendering system , the interested bidders may please contact 
on 020-30187500 . 


see 


on 


Asst. Inspector General of Police , 
For Director General of Police, 
Maharashtra State ,Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


२७ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 

कालावधी 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


RFP for selection of 
$-869 system integrater ( SI) for 1994 

implementation of HMIS मुदतवाढ 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 


दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


दिनांक 

दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १८ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

वा . पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१३१ ( 3 ) Quetiapine Tab. 50 mg. 

(5 ) Trifluroperazine + द्वितीय 

Trihexyphenidyl मुदतवाढ 

Tab . 5 mg. + 2 mg. 
ई-२ ९ ६ 300 mA X -RayMachine 


३ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
( २) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई -निविदेबाबतच्या मदतीसाठी / माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email-support.gom@nextenders.com 
Website - http : //maha-arogya.gov.in 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष ), मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette , Part - II 
Supplement : 


Sr. Tender 
No. No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

(5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


2 


RFP for selection of 
E - 177 system integrater (SI) for First 1st September 15th September 15th September 18th September 
implementation of HMIS Extension 2014 to 

2014 , 2014 from 

2014 , 
(2 ) Tab . Quetiapine 100 mg. 

15th September 14.01 hrs . 17.01 hrs . to 14.01 hrs . to 
E - 131 ( 3 ) Quetiapine Tab . 50 mg. 

2014 upto 

to 

18th September 17.30 hrs . 
(5 ) Trifluroperazine + 

14.00 hrs . 17.00 hrs. 

2014 , 
Trihexyphenidyl Second 

14.00 hrs . 
Tab . 5 mg. + 2 mg. 

Extension 
E - 296 300 mA X -Ray Machine 


3 


( 1 ) Extension has been given due to inadquate response . 


(2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


.. 


For e - tendering help /information , please contact . 
Website : - http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email— support.gom@nextenders.com . 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services, 
( Procurement Cell), Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


मुदतवाढ 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( खरेदी कक्ष), मुंबई हे आरोग्य विभागाअंतर्गत आरोग्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या खालील बाबींच्या खरेदीसाठी विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा मागवीत आहेत . ही जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -२ ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे : 


अनु निविदा 


क्रमांक क्रमांक 


बाबीचे नांव 


प्रकार 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 
कालावधी 
( ५ ) 


निविदा 
बंदची 
तारीख 
( ६ ) 


निविदा 
सादर करण्याचा 

दिनांक 


निविदा 
उघडण्याचा 
दिनांक 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ई -२५ AutoclaveIndicator Tape प्रथम 

मुदतवाढ 


२८ ऑगस्ट २०१४ 

ते ११ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


११ सप्टेंबर २०१४ ११ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ 

संध्याकाळी ५-०१ 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ 
दुपारी २-०१ वा . 

पासून 
५-३० वाजेपर्यंत . 


२ 


ई-१११ 


Fusidic Acid 2 % cream 


प्रथम 


10 gm. 


मुदतवाढ 
द्वितीय 


३० ऑगस्ट २०१४ 

ते १२ सप्टेंबर 
२०१४ दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत . 


ई-१४६ Tetanus Toxoid 5 ml. 
$ 802 Mannual Plazma 

Expressor . 


१२ सप्टेंबर २०१४ १२ सप्टेंबर २०१४ १५ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी २-०१ संध्याकाळी ५-०१ दुपारी २-०१ वा . 
ते ५-०० वाजेपर्यंत . ते १५ सप्टेंबर २०१४ 

पासून 
दुपारी 

५-३० वाजेपर्यंत. 
२-०० वाजेपर्यंत . 


मुदतवाढ 


एम -५ 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of द्वितीय 
electrical equipment in मुदतवाढ 
J.J.Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 

प्रथम 
Medical Unit . 

मुदतवाढ 


१ सप्टेंबर २०१४ 
ते १५ सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी 
५-३० वाजेपर्यंत . 


१६ सप्टेंबर २०१४ १६ सप्टेंबर २०१४ 

दुपारी दुपारी २-०० 
१-०० वाजेपर्यंत . वाजेपर्यंत . 


६ 


एम-८ 


( १) वरील निविदांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 
( २ ) इतर सर्व अटी व शर्ती या मूळ निविदेनुसार असतील . 


ई-निविदेबाबतच्या मदतीसाठी/ माहितीसाठी कृपया खालील नमूद केल्याप्रमाणे संपर्क साधावा : 

संकेतस्थळ http://phd.maharashtra.etenders.in 
संपर्क क्रमांक : 020-25315555/ 9167969601/04/ 14 


Email- support.gom@nextenders.com 


Website- http://maha-arogya.gov.in 


. 


सह संचालक , आरोग्य सेवा 

( खरेदी कक्ष), मुंबई. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १ ९ ३६ 


EXTENSION 


Joint Director of Health Services ( Procurement Cell), Mumbai invites tenders in two envelope systems 
from the eligible bidders for the purchase of following items for requirements of Health Institutes under 
this Directorate . The Advertise is also being published in Maharashtra Govt. Gazette (Part- II ) 
Supplement : 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Name of Instruments 

and Equipments 


Type 


Closing 
of Bid 


Bid Opening 


Period of 
Sale and 
Preparation 
of Bid 

( 5 ) 


Date of 

Bid 
Submission 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


E - 25 


Autoclave Indicator Tape 


28th August 
First 

2014 to 
Extention 11th September 

2014 upto 
14.00 hrs . 


11th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs . 


11th September 

2014 from 
17.01 hrs. to 
16th September 

2014 , 
14.00 hrs . 


16th September 

2014 , 
14.01 hrs . to 
17.30 hrs . 


2 


E - 111 


Fusidic Acid 2 % cream 


First 
Extention 


10 gm . 


3 
4 


E - 146 
E - 181 


30th August 

2014 to 
12th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


15th September 

2014 , 
14.01 hrs. to 
17.30 hrs . 


Tetanus Toxoid 5 ml. 
Mannual Plazma 
Expressor . 


12th September 

2014 , 
14.01 hrs . 

to 
17.00 hrs. 


12th September 

2014 from 
17.01 hrs . to 
15th September 

2014 , 
14.00 hrs. 


Second 
Extention 


5 


M - 5 


Not applicable 


Appointment of agency 
for maintenance of 
electrical equipment in 
J. J. Mahanagar Raktpedhi. 
Supply of Mobile 
Medical Unit. 


1st September 
Second 2014 to 
Extention 15th September 

2014 upto 
First 17.30 hrs. 
Extention 


16th September 

2014 

at 
13.00 hrs. 


16th September 

2014 

at 
14.00 hrs. 


6 


M - 8 


( 1 ) Extension has been given due to inadequate response. 


( 2 ) All other terms and conditions of the original tender notice remain unchanged . 


For e - tendering help /information , please contact . 

Website :- http://phd.maharashtra.etenders.in 
Contat No. 020-2531 55 55/9167969601/04/14 
Email- support.gom@nextenders.com 
Website : http://maha-arogya.gov.in 


Joint Director of Health Services , 
( Procurement Cell), Mumbai. 


आयुक्त,आदिवासीविकास,महाराष्ट्रराज्य,नाशिक 


निविदा 
सूचना 


आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयाराज्यस्तरीयकार्यालयासाठीसन२०१४-१५व२०१५-२०१६यावर्षातआवश्यकअसणारेस्टेशनरीसाहित्यलेखनसामग्रीवइतरसाहित्याच्यापुरवठ्यासाठी शासननोंदणीकृतमान्यताप्राप्तपुरवठादारांकडूनजाहीरनिविदामागविण्यातयेतआहे.निविदेचातपशीलपुढीलप्रमाणेआहे: 


बयाणारक्कम 


निविदाफॉर्म 


अनु. क्रमाक 


निविदाफॉर्मची किंमत 


पुरवठा कालावधी 


निविदेचातपशील 


निविदाअंदाजे 

किमत (रु.लाखात) 

(३) 


विक्रीचीमुदत/ 


निविदा स्वीकारण्याची 
तारीखववेळ 


निविदा उघडण्याची 
तारीखववेळ 

(९) 


तारीख 


(१) 


(२) 


(४) 


(६) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ 


५.०० 


७५०.०० 


१५,००० 


कार्यालयासाठीआवश्यकअसणारी स्टेशनरीसाहित्य,लेखनसाहित्यव लेखनसामग्रीवइतरसाहित्याचा 


सन२०१४-२०१५ वसन२०१५-२०१६ 

करिता 


३सप्टेंबर२०१४ते २४सप्टेंबर२०१४ 


२४सप्टेंबर२०१४रोजी दुपारी२-००वाजेपर्यंत 


२४सप्टेंबर २०१४रोजी 


दुपारी 
४-०० 


पुरवठाकरणे. 


टीप 


(१)निविदाफार्मकार्यालयीनवेळेतदिनांक३सप्टेंबर२०१४तेदिनांक२४सप्टेंबर२०१४पर्यंतउपलब्धअसूनपुरवठाकरावयाच्यासाहित्याचासविस्तरतपशीलतसेचनिविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदा फार्ममध्ये 

नमूद 

केलेल्याआहेत. (२)निविदेच्यासविस्तरअटीवशर्तीनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्याआहे. (३)बयाणारक्कमेचाराष्ट्रीयकृतबँकेच्यानावेअसलेलाधनाकर्षसहायकप्रकल्पअधिकारी,आदिवासीविकासआयुक्तालय,महाराष्ट्रराज्य,नाशिकयांचेनावेकाढूनतोनिविदाउघडण्याच्यादिनांकापूर्वीया 

कार्यालयातजमाकरावालागेल. (४)निविदाधारकांच्यास्वतंत्रअटीवशर्तीयाकार्यालयावरबंधनकारकराहणारनाहीत.तसेचकोणतीहीनिविदाअंशतःअथवापूर्णतानाकारण्याचाअधिकारयाकार्यालयाच्याखरेदीसमितीनेराखूनठेवलाआहे. (५)नामांकितकंपनीच्यासाहित्यासाठीप्राधान्यदेण्यातयेईल.त्यासाठीनिविदाधारकानेव्यापारीलिफाफातथानिविदाफार्ममध्येदरनमूदकरतानाकंपनीनिहायप्रतीनगाचेदरनमूदकरावेत. (६)बँकसॉलव्हन्सीचीमूळप्रतनिविदेसोबतसादरकरावीलागेल. (७)पोस्टाद्वारेप्राप्तहोणाऱ्यानिविदास्वीकारल्याजाणारनाहीत. (८)काहीअपरिहार्यकारणामुळेनिविदाउघडण्याच्यादिनांकांतबदलकेलाजाऊशकतो.अपूर्णअथवाखाडाखोडकेलेलीनिविदास्वीकृतकेलीजाणारनाही.तसेचनिविदाफार्ममध्येनमूदकेलेल्यामागणीतघट 

अथवावाढहोऊशकेल. 
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बाजीरावजाधव, 


क्र.खका/लेसाख.२०१४/प्र.क्र.२६९/का-२(४)/५८८१, 
दिनांक२सप्टेंबर२०१४. 


आयुक्त,आदिवासीविकास, महाराष्ट्रराज्य,नाशिक. 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला करिता पुढील एक वर्ष कालावधीकरिता आपत्कालीन वेळेस 
लागणाऱ्या अत्यावश्यक व जीवरक्षक ऑक्सीजन, नायट्रस ऑक्साईड व कार्बनडाय ऑक्साईड , गॅसेस रिफिलींग तसेच दुरुस्तीकरिता पुरवठादारांकडून 
मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


निविदेची प्रक्रिया दोन लिफाफे पद्धतीने राहील . कोऱ्या निविदेचे मूल्य रुपये १,००० ( नापरतावा) रक्कम भरून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सकाळी ११-०० ते ५-०० या वेळेत कार्यालयातून निविदा फॉर्म मिळू शकतील ( सुटीचे 
दिवस वगळून ). 

निविदा स्वीकृतीची शेवटचा दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा उघडण्याची दिनांक व वेळ २६ सप्टेंबर २०१४ दुपारी १२-३० वाजता . 


स्थळ . - अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांच्या कक्षात . 


पोस्टाने कोरी निविदा फॉर्म पाठविण्यात येणार नाही . निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला यांना राहील. निविदा नमुन्यामध्ये पुरवठ्या संबंधीच्या अटी व शर्तीचा तपशील नमूद केलेला आहे. 


कार्यालयीन पत्ता : 
अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
दूरध्वनी क्र . (०७२४ ) २४३ ४४०३/२४३ ७०७८ . 


क्र . शावैमवरुअ / जा.नि.स / ऑक्सीजन / ९५५७-५८ / १४ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व सर्वोपचार रुग्णालय , अकोला. 
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३३ 


पहिली मुदतवाढ 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे खालील कामांकरिता निविदा २ लिफाफे स्वरुपात आमंत्रित करित आहेत. 


अनु. क्र . 


निविदा क्रमांक 


कामाचेस्वरूप 


इसारा रक्कम 


निविदा सूचना 

अटी व 
शर्ती पुस्तिकेचीकिंमत 
रुपयांमध्ये 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


५०० 


- 


१. ( ओ) पोमंस/ १ ९ / १ ९- ओ/ पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सर्व कार्यासने रु . ५,००० 

संगणक ओएमसी / २५ / व शाखांमधील एकूण १६४ संगणक, ६१ प्रिंटर्स , ( रुपये पाच हजार 
२०१४ . ८ लॅपटॉप , ६ स्कॅनर यांचा कॉम्प्रेसिंव्ह 

फक्त) 
देखभाल दुरुस्ती करार . 
निविदा सूचना पुस्तिका महाराष्ट्र पोलीस संकेतस्थळ www.mahapolice.gov.in वर उपलब्ध आहे. 

निविदा सूचना पुस्तिका ही पोलीस महासंचालक कार्यालयातील कार्यासन क्रमांक १९ येथेदिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ मधील 
कामाचे दिवशी सकाळी ११-०० ते १६-०० वाजेपर्यंत ना -परतावा स्वरूपात वर नमूद निविदा शुल्क रोख स्वरूपात भरून प्राप्त होईल. निविदा पुस्तिका ही 
कार्यालयाचे वर नमूद संकेतस्थळावरू डाऊनलोड करता येईल . तथापि , सदरच्या निविदा सादर करताना वर नमूद योग्य ते शुल्क भरणा करणे आवश्यक 
राहणार आहे. निविदा कार्यालयात जमा करावयाची शेवटची तारीख दिनांक १८ सप्टेंबर २०१४ असून त्या दिवशी १२-०० वाजेपर्यंतच निविदा स्वीकारण्यात 
येतील. तांत्रिक निविदा या त्याच दिवशी दुपारी १६-०० वाजेपर्यंत निविदाधारक किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांचेसमक्ष उघडण्यात येतील. पोलीस 
महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे कोणतेही कारण न देता कोणतीही निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे किंवा सर्व निविदा नाकारणे, याबाबतचा अधिकार 
राखून 

ठेवीत आहेत . उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


- 


अर्चना त्यागी, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , 

पोलीस महासंचालक यांचेकरिता . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


The Director General of Police , sealed tenders for the following work under Two Bid Systems. 


Sr. No. 


Tender No. 


Name of Work / Services 


EMD (Rs.) 


Cost of Tender 
Document 

( Rs.) 
(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


500 


5,000 
(Rupees Five 
Thousand Only ) 


1. ( a ) DGP /19/ 19 - A / Comprehensive AnnualMaintenance 

Computer Amc/ 25 / Contract of 164 Nos . Desktop 
2014 . 

Computers , 08 Nos. Laptop , 
6 Nos . Scanner , 61 Nos. Printers 
and Local Area Network , Network 
Devices in the office of the Director 
General of Police, M.S., Mumbai. 


The details of the tender may be seen at Maharashtra Police website www.mahapolice.com . The tender 
document can be had from the desk No. 19, office of the Director General of Police , M.S., Mumbai between 
11-00 A.M. to 4-00 P.M. on all working days from 4th September 2014 to 18th September 2014 by paying 
non -refundable tender document cost in cash . The tender documents can also be downloaded from the office 
website . However, requisite tender fee must be accompanied while submitting such downloaded tender. Last 
date for submission of tenders is 18th September 2014 upto 12-00 hours. Technical Bids will be opened on the 
same day at 16-00 hours in the presence of bidders or their authorized representatives who wish to remain 
present at the time of opening . The Director General of Police , M.S., Mumbai reserves the right to accept or 
reject any or all tenders without assigning any reason thereof. Tenders submitted late will not be accepted . 


ARCHANA TYAGI, 
Spl. Inspector General of Police , (Admn.) 
For Director General of Police , M.S., Mumbai. 
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३५ 


DIRECTORATE , OF FORENSIC SCIENCE LABORATORIES 


FIRST EXTENSION 


This e-tender notice is subject to approval of Govt. of Maharashtra 


Sealed Tenders in two envelops system (two bid system ) are invitd from the manufactures and autho 
rized agents/ suppliers for supply of the following Items to this department. 


Item 


Sr. 
No. 


Tender 
No. 


Quantity 
Approx 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 DFSL /MUM / TASI/MSS /9 /2014-15 


Multi Speech Software 


30 Nos. 


6 DFSL /MUM /CYBER /IMS- 4 / 12/ 2014-15 


Image Master Solo - 4 


2 Nos . 


7 


DFSL /MUM /CYBER /EGSV7/ 13 /2014-15 


Encase Guidance Software Version 7 


16 Nos . 


9 DFSL /MUM /CYBER /EPRB / 15 / 2014-15 


Elcomosoft Passward Receovery Bundle 


2 Nos. 


( 1) The tender Form alongwith detailed technical specification of the above tender items and other 

necessary terms and conditions will be available on website http : //home.maharashtra etenders.in 
from 10-01 a.m. dt. 2nd September to 16th September 2014 upto 17-00 Hrs . All necessary procedures 
will be done online. 


( 2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director , Directorate of Forensic Science , 

Laboratories , Mumbai ” and it should be submitted before 16th September 2014 upto 15-00 Hrs. at 
the office of the Director, Forensic Science, Laboratories, Vidyanagari, Hans Bhugra Marg , Santacruz, 
Mumbai. The tenders will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the 

prescribed time limit as mentioned . 
(3 ) Tender Fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on 

website : http://home.maharashtra.etenders.in . 
(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 
(5 ) Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on dt. 17th September 

2014 at 17-00 Hrs onwards. 


(6 ) For detail information contact on telephone No ( 022 ) 26670755/58 during office hours . 


Dorector, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA (grauit) 


-५ अ 


मुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा 

कालावधी 


(२) 


(४) 


(८) 


१ 


ई-२०८ 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. Fullyautomaticimmune hematologyunalyzer. 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते १७सप्टेंबर२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


प्रथम 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १७सप्टेंबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते १९सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १९सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ 

पासून संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०१४ / भाद्र १३-१९, शके १९ ३६ 


द्वितीय 


२ 


LonglastingInsecticideBed 


ई-१४ 


दिनांक ४सप्टेंबर 

२०१४ते 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेबर 

२०१४ संध्या.५-०१ते २०सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


दिनांक २०सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 
संध्याकाळी 

५-३० 
वाजेपयत. 


nets(LLIN)(Familysize) 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा: harto:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


EXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


Sr. No. 


Tender No. 


Nameof Instrumentsand 

Equipments 


Type 


Periodof 

Saleand Preparation ofBid 

(5) 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-208 


InstallRandomaccess ChemiluminlscenceTTD TestingmachineonReagent RentalContractBasisatSir J.J.MahanagarRaktapedhi, Byculla,Mumbai. 


First Extension 


4thSeptember17thSeptember201417thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 17thSeptember 

17-00hrs.to19thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


19thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


FullyautomaticImmune hematologyanalyzer. 


2 


E-14 


LonglastingInsecticideBed nets(LLIN)(Familysize) 


Second Extension 


4thSeptember18thSeptember201418thSeptember2014 2014to14-01hrs.to 

from17-01hrs. 
18thSeptember 

17-00hrs.to20thSeptember2014 2014upto14-00hrs. 

14-00hrs. 


20thSeptember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


1. 


Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 


2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


2 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


३८ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेसंचालनालयाच्याअधिपत्त्याखालीलआरोग्यसंस्थांसाठीखालीलऔषधीखरेदीसाठीउत्पादकयांचेकडूनविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेइ.निविदा मागवितआहे.खालीलप्रमाणेद्वितीयमुदतवाढदेण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीचा कालावधी 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदा सादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


निविदा तयारीसाठी कालावधी 


क्रमाक 


बाबीचेनाव 


करण्याचादिनांक 


(२) 


(३) 


(६) 


(७) 


(८) 


१ 


दिनांक 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४. 


२सप्टेंबर 


२०१४ते 


ई-१२१ChloramphenicolEyeApplicaps (१,२,६,७)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


दिनांक २सप्टेंबर 

२०१४ते १५सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दुपारी 
२-०१ 
ते५-०० 


दिनांक १५सप्टेंबर 

२०१४ 
संध्या५-०१ 

तं 
१८सप्टेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १८सप्टेंबर 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


१५सप्टेंबर२०१४ 
दुपारी 
२.०० 
वाजेपर्यंत. 


वाजेपर्यंत. 


ई-१२३ 


Inj.Ranitidine25mg 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 
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सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


SECONDEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),MumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheManufacturersforthepurchaseof followingMedicinesfortheuseofHealthInsitutes.SecondExtensionasbelow: 


Sr. No. 


Nameof 

Item 


Tender 

No. withitem 

No. 


Periodof 
Saleof 

Bid 


Periodfor 

Bid Preparation 


Closingof 

Bid 


DateofBid Submission 


Bid Opening 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


1 


E-121ChloramphenicolEyeApplicaps (1,2,6,7)AtyropineSulphateOpthalmic 

Ointment ProvidoneIodineDrop5% Tropicamide+Phenylephrine 
HCLEyeDrop 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 

2014upto 14-00hrs. 


2ndSeptember 

2014to 
15thSeptember 
2014upto 14-00hrs. 


15thSeptember 

2014 13-01hrs. 

to 17-00hrs. 


15thSeptember 

2014 

from 17-01hrs. 

to 18thSeptember 

2014 14-00hrs. 


18thSeptember 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


E-123 


Inj.Ranitidine25mg 


2.Allothertermsandconditionswillramainsame. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 
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४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , 


शके १ ९ ३६ 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांचेकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत खालील यंत्रसामग्रीसाठी दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत 
आहेत : 
अ . क्र . विनिर्दिष्टे क्र . यंत्रसामग्रीचे नाव 

नग निविदा फॉर्म 

किंमत 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


१ 
२ 
३ 


१ 


१ 


रुपये 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


४ 


५ 


१ 


६ 


१ 


१ 


८ 


७५० 


९ 


१ 


१० 


१ 


११ 


२ 


१२ 


१ 
१ 


फायबर ऑप्टीक ब्रायन्कोस्कोप 
आर. ओ. प्लान्ट 
नॉनइन्वासीव कार्डीयाक मॉनिटर 
एलईडी हेड लाईट 
डायग्नॉस्टीक लॅप्रोस्कोप 
हिस्ट्रोस्कोप 
लॅप्रोस्कोप अॅक्सेसरीज 
डीझास्टर ट्रॉली 
प्रोब सोनीकेटर 
युव्ही व्हीआयएस स्पेक्टोफोटोमिटर 
एलायझा रीडर विथ वॉशर 
अॅनारोबीक वर्क स्टेशन 
डीप फ्रीझर ( -20C) 
फ्लोरेसेन्ट मायक्रोस्कोप 
रिसर्च बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
फीजिओग्राफ सींगल चॅन्ल विथ रेकॉर्डर 
डिस्टील वॉटर प्लान्ट 
टेबल विथ मार्बल / एसएस टॉप 
बोन डिसआर्टीलेटेड सेटस् 
मॉरच्युरी कुलर /कॅबीनेट 
डिसआर्टीक्युलेटेड ऑडल्ट बोन सेट 
सेमी अॅटोमेटीक मायक्रोटोम 
फ्लेक्सीबल नॅसोफेरींगोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज 
टेबल टॉप क्लास बी ऑटोक्लेव्ह 
ऑटोमेटीक फील्म प्रोसेसर फॉर इन्ट्राओरल फील्मस् 


७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


१३ 


१४ 


१ 


१५ 


२२ 


१६ 


१ 


२ 


७५० 


१० 


०१ (१४-१५ ) 
०२ ( १४-१५ ) 
०३ ( १४-१५ ) 
०४ ( १४-१५ ) 
०५ ( १४-१५ ) 
०६ (१४-१५ ) 
०७ ( १४-१५ ) 
०८ ( १४-१५ ) 
० ९ ( १४-१५ ) 
१० (१४-१५ ) 
११ ( १४-१५ ) 
१२ (१४-१५ ) 
१३ (१४-१५ ) 
१४ ( १४-१५ ) 
१५ ( १४-१५ ) 
१६ (१४-१५ ) 
१७ ( १४-१५ ) 
१८ ( १४-१५ ) 
१ ९ ( १४-१५ ) 
२० ( १४-१५ ) 
२१ ( १४-१५ ) 
२२ ( १४-१५ ) 
२३ ( १४-१५ ) 
२४ ( १४-१५ ) 
२५ (१४-१५ ) 
२६ ( १४-१५ ) 
२७ ( १४-१५ ) 
२८ ( १४-१५ ) 
२ ९ ( १४-१५ ) 
३० (१४-१५ ) 
३१ ( १४-१५ ) 
३२ ( १४-१५ ) 
३३ ( १४-१५ ) 
३४ ( १४-१५ ) 
३५ (१४-१५ ) 
३६ (१४-१५ ) 
३७ (१४-१५ ) 


७५० 


२० 


२० 


१ 


७५० 
१,००० 
१,००० 


२१ 


२५ 


२२ 


१ 


२३ 


१ 


२४ 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 


२५ 


३ 


२६ 


डेन्टल लुप्स 


२ 


२७ 


२५ 


७५० 


२८ 


४ 


२ ९ 


४ 


१,००० 
१,००० 
७५० 


३० 


१ 


३१ 


७५० 


३२ 


मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप 
डेन्टल चेअर इलेक्ट्रॉनिक्स 
इलेक्ट्रीकली ऑपरेटेड डेन्टल चेअर विथ युनिट अॅन्ड अॅक्सेसरीज 
मिलींग मशीन 
प्रोसिलीन फर्नेस 
एक्स्ट्राओरल एक्स -रे मशिन 
इमेज अॅनालीसीस सॉफ्टवेअर 
इप्लान्ट सिस्टीम कीट इक्लुडींग फीजिओ डिस्पेन्सर विथ कॉन्ट्राॲन्गल हॅन्डपीस 
आरव्हीजी विथ एक्स -रे मशिन विथ लॅपटॉप 
डेन्टल सॉफ्ट टिश्यू डायोड / सॉफट टिश्यू लेझर 
रेट्रव्हर सिस्टीम अॅन्ड अॅन्टीबॉडीज फॉर इम्युनोहीस्टोकेमीस्ट्री 


१,००० 


३३ 


३ 


१ 


७५० 
१,००० 


३४ 


१ 


३५ 
३६ 


७५० 
१,००० 


२ 


३७ 


१ 


७५० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १९ ३६ 


४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३८ 


२ 


१,००० 
१,००० 


३ ९ 


४ 


४० 


६ 


४१ 


१ 


७५० 
१,००० 
७५० 


४२ 


१ 


४३ 


१ 


४४ 


५ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 


. 


४५ 


२ 


४६ 


१ 


७५० 


४७ 


२ 


७५० 


डिजियल मायक्रोस्कोप 
इलेक्ट्रीक ट्युब सिलर 
बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
बायनाक्युलर इनडायरेक्ट ऑपथॉलमोस्कोप 

ऑटो रेफ्रोक्टोकेरोमिटर 
विज्वल फील्ड अॅनालायझर 
इमजन्सी अॅनेस्थेसिया रिसक्सीटेशन कीट फॉर व्हिआयपी प्रोग्रॅम 

ऑपरेशन टेबल ( हायड्रोलिक ) 
शॉडोलेस सिलिंग लाईट ( २ डोम ) 
ओव्हरहेड शॉडोलॅम्प विथ डबल डोम 
ऑपरेशन टेबल ( सर्जरी) 
जनरल सर्जरी इन्सट्रमेंट सेटस् 
सिलिंग ओटी लाईट 
कॉटरी मशीन 
चार्जेबल कॉर्डलेस ड्रील 
रेफ्रीजरेटर सेंन्ट्रीफ्यूज 
वॉटर प्युरीफाईंग सिस्टीम फॉर एचपीएलसी 
ब्लड कलेक्शन मॉनिटर 
लॅप्रोटॉमी सेट 
युरेट्रोरेनोस्कोप 


४८ 


२ 
२० संच 


५० 


२ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१,००० 


५१ 


१ 


३८ ( १४-१५ ) 
३ ९ (१४-१५ ) 
४० ( १४-१५ ) 
४१ (१४-१५ ) 
४२ (१४-१५ ) 
४३ ( १४-१५ ) 
४४ ( १४-१५ ) 
४५ ( १४-१५ ) 
४६ (१४-१५ ) 
४७ ( १४-१५ ) 
४८ (१४-१५ ) 
४ ९ ( १४-१५ ) 
५० ( १४-१५ ) 
५१ ( १४-१५ ) 
५२ ( १४-१५) 
५३ ( १४-१५ ) 
५४ ( १४-१५ ) 
५५ (१४-१५ ) 
५६ (१४-१५ ) 
५७ ( १४-१५ ) 
५८ ( १४-१५ ) 
५ ९ (१४-१५ ) 
६० (१४-१५ ) 
६१ (१४-१५ ) 
६२ ( १४-१५ ) 
६३ ( १४-१५ ) 
६४ ( १४-१५ ) 
६५ ( १४-१५ ) 
६६ ( १४-१५ ) 
६७ (१४-१५ ) 


१ 


१ 


७५० 


५४ 


७५० 


६ 


१,००० 


५६ 


१ 


७५० 


५७ 


५८ 


एअर बेड 


३ 


१ 


५ ९ 
६० 


१ 


६१ 


१ 


१,००० 
१,००० 
१,००० 
७५० 
७५० 
१,००० 
१,००० 

७५० 
१,००० 


६२ 


१५ 


६३ 


१३ 


६४ 


एलईडी ओटी लाईट 
६ एफ . एल . ८ एफ युरेट्रोस्कोप 
इंन्टीग्रेटेड नेफरोस्कोप १ ९ एफ 
पल्स ऑक्सीमीटर 
फोटोथेरपी युनिट / एलईडी फोटोथेरपी युनिट 
सी - आर्म कॉम्पीटेबल टेबल 
ईसीजी मशिन विथ प्रिंटर 
अॅब्रीओ मॉडेल 
पेडीयाट्रीक फायबर ऑप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप कॉम्पीटेबल विथ एक्सीस्टींग व्हिडिओ 
अॅटॅचमेंट विथ एन्डोस्कोपी एक्सेसरीज. 
बायपॅप 
एन्डोस्कोपी अॅक्सेसरीज 


१ 


६५ 


my 


६६ 


७० 


७५० 


६७ 


१,००० 


६८ 


२ 


६८ (१४-१५ ) 
६ ९ (१४-१५ ) 


१,००० 
१,००० 


६ ९ 


१ 


१ . निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन , ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते ४-०० 
दरम्यान रोख रक्कम ( ना परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि 
निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता उघडण्यात येईल . 

३ . पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in. ” या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई . 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


Tender Notice 


Sealed tenders in two envelope systems are invited from the manufacturers / authorized dealers and 
suppliers for supply of following instruments/equipments for the Government Medical/Dental Colleges , 
Hospitals and attached Health Centers in Maharashtra State : 


Name of the Equipment 


Serial 
No. 
( 1) 


Spec . 
No. 
( 2 ) 


Quantity 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


1 


1 


2 


1 


1 


3 
4 


1 


5 


1 


6 
7 


1 
1 


8 
9 


7 
1 


10 


1 
2 
1 
1 
1 
22 


01 ( 14-15 ) 
02 ( 14-15 ) 
03 ( 14-15 ) 
04 ( 14-15 ) 
05 ( 14-15 ) 
06 ( 14-15 ) 
07 ( 14-15 ) 
08 (14-15 ) 
09 ( 14-15 ) 
10 ( 14-15 ) 
11 ( 14-15 ) 
12 ( 14-15 ) 
13 ( 14-15 ) 
14 ( 14-15 ) 
15 ( 14-15 ) 
16 ( 14-15 ) 
17 ( 14-15 ) 
18 ( 14-15 ) 
19 ( 14-15 ) 
20 ( 14-15 ) 
21 ( 14-15 ) 
22 ( 14-15 ) 
23 ( 14-15 ) 
24 ( 14-15 ) 
25 ( 14-15 ) 
26 ( 14-15 ) 
27 ( 14-15 ) 
28 (14-15 ) 
29 ( 14-15 ) 
30 ( 14-15 ) 
31 ( 14-15 ) 
32 ( 14-15 ) 
33 ( 14-15 ) 
34 ( 14-15 ) 


1 
2 
10 
20 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


1 


1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1.000 
1,000 

750 
750 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 

750 
1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 

750 
1,000 


25 
1 


Fiberoptic bronchoscope 
R. O. Plant 
Noninvasive cardiac monitor 
LED head light 
Diagnostic laparoscope 
Hysteroscope 
Laparoscope accessories 
Disaster trolley 
Probe Sonicator 
Uv vis spectrophotometer 
Eliza Reader with washer 
Anaerobic workstation 
Deep Freezer (-20 ° C ) 
Fluorescent Microscope 
Research binocular microscope 
Physiograph single channel with Recorder 
Distilled water Plant 
Table with marble /SS Top 
Bone disarticulated sets 
Mortury cooler /cabinet 
Disarticulated adult bone set 
Semiautomatic microtome 
Flexible Nasopharyngoscope with accessories 
Table Top Class B Autoclave 
Automatic film processor for intraoral films 
Dental loops 
Monocular Miscroscope 
Dental Chair electronics 
Electrically operated Dental Chair with unit and accessories 
Miling Machine 
Porcelein furnace 
Extraoral X -ray machine 
Image analysis software 
Implant system kit including physio dispenser with 
contraangle hand piece . 
RVG with X -ray machine with Laptop 
Dental soft tissue diode laser /soft tissue laser 
Retriever system and antibodies for immunohistochemistry 
Digital Microscope 
Electric tube sealer 
Binocular Microscope 
Binocular Indirect Ophthalmoscope 
Auto refractokeratometer 
Visual field analyser 


1 


2 


3 
2 
25 
4 
4 


1 


1 


1 


1 


1 


1 
2 


1 


2 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


35 ( 14-15 ) 
36 ( 14-15 ) 
37 ( 14-15 ) 
38 ( 14-15 ) 
39 ( 14-15 ) 
40 ( 14-15 ) 
41 ( 14-15 ) 
42 ( 14-15 ) 
43 ( 14-15 ) 


4 
6 


750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


1 
1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


44 ( 14-15 ) 
45 ( 14-15 ) 
46 ( 14-15 ) 
47 ( 14-15 ) 
48 ( 14-15 ) 
49 ( 14-15 ) 
50 ( 14-15 ) 
51 ( 14-15 ) 
52 ( 14-15 ) 
53 ( 14-15 ) 
54 ( 14-15 ) 
55 ( 14-15 ) 
56 ( 14-15 ) 
57 ( 14-15 ) 
58 ( 14-15 ) 
59 ( 14-15 ) 
60 ( 14-15 ) 
61 (14-15 ) 
62 ( 14-15 ) 
63 ( 14-15 ) 
64 ( 14-15 ) 
65 ( 14-15 ) 
66 ( 14-15 ) 
67 ( 14-15 ) 


Emergency anaesthesia Resuscitation Kit for VIP Programme 5 
Operation Table (Hydraulic ) 

2 
Shadowless ceilling light ( 2 domes ) 

1 
Overhead Shadowlamp with double dome 

2 
Operation table ( Surgery ) 

2 
General surgery Instrument sets 

20 set 
Ceiling OT Light 

2 
Cautery Machine 

1 
Chargeable cordless drill 

1 
Refrigerated centrifuge 

1 
Water Purifying system for HPLC 

1 
Blood Collection Monitor 

6 
Laprotomy set 

1 
Ureterorenoscope 
Air bed 

3 
LED OT Light 

1 
6 F.L. 8 F. Uretroscope 

1 
Integrated Nephroscope 19F 

1 
Pulse oxymeter 

15 
Phototherapy Unit /LED Phototheraphy unit 

13 
C - arm Compatible Table 

1 
ECG Machine with printer 

3 
Embryo Model 

70 
Paediatric Fiberoptic Bronchoscope compatible with existing 1 
video attachment with endoscopy accessories . 
BIPAP 

2 
Endoscopy accessories 

1 


1,000 
1,000 
750 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 
1,000 


1 


68 
69 


68 ( 14-15 ) 
69 ( 14-15 ) 


1,000 
1,000 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from dated 4th September 2014 to 24th September 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building, St. George s Hospital Compound , 
Mumbai 400 001 on any working day between11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on payment 
in cash (non - refundable ) for tender form . The blank tender form has to be collected in person , it will 
not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 25th September 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part , to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representative who may remain present on 26th September 2014 . 

Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in ” 


No. DMER /2014-15 (01)/ Plan , DPDC & CG Fund/ 7m . 
Dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी) 
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संचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन , मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


राज्य शासन , केंद्र शासन व जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये, यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / 
अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) 
मध्ये सुद्धा 

प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ . 
३ . निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ५-०० ते ७-०० वाजेपर्यंत . 
४ . निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ , संध्याकाळी ७-०१ ते ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 

रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . तांत्रिक निविदा क्र .१ उघडण्याचा दिनांक दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० वाजता. 
६. निविदापूर्व बैठक 

दिनांक १२, १५ , १६ सप्टेंबर २०१४ , सकाळी ११-०० व दुपारी २-३० वाजता , 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे कार्यालयात . 


यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


२ 


१,७ ९ , ००० 


१ 


३६,००० 


३ 


१२ 


२, ९ ४,००० 


४ 


१ संच 


४२,००० 


५ 


१ 


६०,००० 


६ 


१ संच 


९ ५,००० 


७ 


८ 


४०,००० 


८ 


३२ 


७४,००० 


९ 


२ 


५७,००० 


१० 


२ 


२,४०,००० 


११ 


२ 


१,६६,००० 


इक्यू.सी-३ (१४-१५ ) पल्मोनरी फंक्शन लॅब प्ल्याथीस्मोग्राफी डिफ्युजन स्टडी/ न्यु पी.एफ.टी. मशीन 
इक्यू.सी-४ ( १४-१५ ) पॉलीसोनोग्राफी विथ डिजीटल कॅमेरा , रेकॉडींग , अपग्रेडेड कॉम्प्युटर सिस्टीम 
इक्यू.सी-५ ( १४-१५ ) हेमोडायलिसीस मशीन 
इक्यू.सी-६ (१४-१५ ) स्टर्नल सॉ कटर सेट 
इक्यू.सी-७ (१४-१५ ) ट्रांस युसोफेजीयल प्रोब 
इक्यू.सी-८ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स एचडी लॅप्रोस्कोप सेट विथ एक्सेसरीज 
इक्यू.सी-९ ( १४-१५ ) फीटल मॉनिटर सिंगल प्रोब / ट्वीन प्रोब / फीटल मॉनिटर . . 
इक्यू.सी -१० (१४-१५ ) पल्स ऑक्सीमिटर 
इक्यू.सी-११ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमोटेड रॅन्डम बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर 
इक्यू.सी-१२ ( १४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड ईमीनो अॅनालायझर/ केमिल्युमिनेसन्स इम्युनोअसे अॅनालयझर 
इक्यू.सी -१३ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर/ फुल्ली ॲटोमेटेड रॅन्डम अॅक्सेस 

क्लिनीकल केमिस्ट्री अॅनालयझर. 
इक्यू.सी-१४ ( १४-१५ ) ब्लड गॅस अॅनालयझर / एबीजी मशीन 
इक्यू.सी-१५ ( १४-१५ ) 

बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-१६ (१४-१५ ) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 
इक्यू.सी-१७ ( १४-१५ ) ६ बॉडी मॉरच्युरी कॅबिनेट 
इक्यू.सी-१८ ( १४-१५ ) हाय फ्रीक्वेन्सी पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / १०० एमए पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / ७० / 

१०० एमए एक्स -रे मशीन . 
इक्यू.सी-१९ (१४-१५ ) अल्ट्रासाऊंड कलर डॉप्लर मशीन 
इक्यू.सी-२० (१४-१५ ) युएसजी मशीन विथ कलर डॉप्लर 
इक्यू.सी-२१ ( १४-१५ ) ८०० एमए एक्स -रे मशीन 
इक्यू.सी-२२ ( १४-१५ ) ५०० एमए एक्स -रे मशीन / ६०० एमए एक्स -रे मशीन / ३०० एमए एक्स -रे मशीन 


१२ 


४ 


१,४४,००० 


१३ 


२८ 


३२,००० 


१४ 


१ 


३५,००० 


१५ 


२ 


३८,००० 


१६ 


७ 


६४,००० 


१७ 


२ 


२,२८,००० 


१८ 


२ 


९९ , ००० 


१ 


८३,००० 


२० 


४ 


२,१७,००० 
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ते 


बुधवार , 

सप्टेंबर ४-१० , २०१४ / भाद्र १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


४५ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२१ 


१ 


१६,६८,००० 


२२ 


१ 


६,००,००० 


२३ 


२ 


५२,००० 


२४ 


१ 


४ ९,००० 


२५ 


३०,००० 


२६ 


१ 


३०,००० 


२७ 


१ 


५४,००० 


२८ 


१,५०,००० 


२ ९ 


३ 


१, ९ २,००० 


३० 


२ 


९ , ९ ०,००० 


३१ 


१ 


१,६१,००० 


३२ 


३ 


३७,००० 


१० 


४०,००० 


३४ 


४०,००० 


३५ 


१४ 


३२,००० 


३६ 


१२ 


७८,००० 


३७ 


३ 


३२,००० 


३८ 


२ 


७ ९ , ००० 


३ 


१,३०,००० 


४० 


इक्यू.सी-२३ (१४-१५ ) १२८ स्लाईस सी.टी. स्कॅन 
इक्यू.सी-२४ ( १४-१५ ) डिजीटल मेमोग्राफी 
इक्यू.सी-२५ (१४-१५ ) बेरा मशीन / बेरा अपग्रेडेबल ओएई 
इक्यू.सी -२६ (१४-१५ ) एलईडी ओ.टी. लाईट 
इक्यू.सी-२७ ( १४-१५ ) सर्जीकल कॉटरी विथ वेसल सिलींग 
इक्यू.सी-२८ (१४-१५ ) डायोड लेझर 
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इक्यू.सी-३१ (१४-१५ ) सी.आर. सिस्टीम 
इक्यू.सी-३२ ( १४-१५ ) कॅडकॅम/ डेन्टल कॅडकॅम 
इक्यू.सी-३३ (१४-१५ ) लेबॉरेटरी कॅडकॅम फॉर इनडायरेक्ट प्रोस्थेसिस /ब्रिजेस अॅन्ड क्राऊन 
इक्यू.सी-३४ (१४-१५ ) कॉर्डलेस डेंटल आरव्हीजी मशीन विथ वन कॉम्प्युटर/ डिजीटल ईमॅजिंग फॉस्पर 

प्लेट सिस्टीम . 
इक्यू.सी-३५ (१४-१५ ) डेंटल चेअर विथ अल्ट्रासोनिक स्केलर 
इक्यू.सी-३६ ( १४-१५ ) डेन्टल चेअर विथ युनिट विथ मायक्रोमोटर अॅन्ड अल्ट्रासोनिक स्केलर 
इक्यू.सी-३७ ( १४-१५ ) फॅन्टम हेड मेनिक्वीन 

सी -३८ (१४-१५ ) डेंटल चेअर विथ मायक्रोमोटर अॅन्ड लाईट क्युअर युनिट 
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इक्यू.सी-४२ (१४-१५ ) ब्लड सेल काऊन्टर ( ३ पार्ट डिफरन्शियल ) 
इक्यू.सी-४३ ( १४-१५ ) सेमीॲटोमेटिक रोटरी मायक्रोटोम / मायक्रोटोम सेमी ऑटोमेटिक 
इक्यू.सी-४४ (१४-१५ ) अॅटोमेटेड सेल एनरीजमेंट लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी सिस्टीम 
इक्यू.सी-४५ ( १४-१५ ) लॅब ग्रॉसिंग टेबल / ग्रॉसिंग टेबल ( स्टेशन ) 
इक्यू.सी-४६ (१४-१५ ) ॲटोमेटेड टिश्यु प्रोसेसर 
इक्यू.सी-४७ ( १४-१५ ) स्लीट लॅम्प 
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इक्यू.सी -५३ (१४-१५ ) सी - आर्म मशीन 
इक्यू.सी -५४ (१४-१५ ) कॉटरी मशीन/ इलेक्ट्रो सर्जिकल कॉटरी मशीन/डिजीटल कॉटरी मशीन/ इलेक्ट्रोसर्जिकल 

युनिट . 
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इक्यू.सी-६० ( १४-१५ ) सी - आर्म कॉम्पॅटेबल ऑपरेशन क्रॅक्चर टेबल 
इक्यू.सी -६१ (१४-१५ ) रेपोटेटिव्ह ट्रान्सक्रिनियल मॅग्नेटिक स्टीम्युलेटर ( आरटीएसएस ) १०० HZ 
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इक्यू.सी-६५ ( १४-१५ ) अॅडव्हान्स एचडी लॅप्रोस्कोप सेट विथ अॅक्सेसरीज 
इक्यू.सी-६६ ( १४-१५ ) बबल सी पॅप 
इक्यू.सी -६७ (१४-१५) मल्टीपॅरा मॉनिटर 
इक्यू.सी-६८ ( १४-१५ ) निओनेटल हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टिलेटर 
इक्यू.सी-६ ९ (१४-१५ ) सिरिंज इनफ्युजन पंप 
इक्यू.सी-७० (१४-१५ ) रेडियंट वॉर्मर /सर्वो कंट्रोल रिडियंट वॉर्मर विथ निओनेटल रिसक्सीटेटर . 
इक्यू.सी -७१ (१४-१५) न्युओनेटल अॅन्ड पेडियाट्रिक व्हेंटिलेटर 
इक्यू.सी-७२ (१४-१५ ) निओनेटल हायब्रीड व्हेंटिलेटर 
इक्यू.सी-७३ (१४-१५) ट्रान्क्युटानियस मॉनिटर फॉर पीओ २ अॅन्ड पीसीओ २ 
इक्यू.सी-७४ (१४-१५ ) हायपोक्लोरस अॅसिड अॅन्ड मिक्स्ड ऑक्सिडन्ट जनरेशन सिस्टीम 
इक्यू. 

.सी-७५ ( १४-१५ ) एअर डिकंटॅमिनेशन सिस्टीम 
इक्यू.सी-७६ (१४-१५ ) ६ बॉडी मॉरच्युरी कॅबिनेट 
इक्यू.र.सी-७७ ( १४-१५ ) 

स्ट्रेस टेस्ट मशीन 
इक्यू.सी -७८ (१४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप 
इक्यू.सी-७९ (१४-१५ ) पीएच इंम्पीडन्स मॅनोमेट्री 
इक्यू.सी-८० (१४-१५ ) हाय डेफिनेशन एन्डोस्कोपी सिस्टीम 
इक्यू.सी-८१ ( १४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप अॅन्ड कोलोनोस्कोप 
इक्यू.सी-८२ ( १४-१५ ) ३ चीप अॅडव्हान्स सर्जिकल एचडी लॅप्रोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज विथ रेकॉडींग सिस्टीम 
इक्यू.सी-८३ ( १४-१५ ) अॅम्ब्युलन्स 
इक्यू.सी -८४ ( १४-१५ ) कार्डियाक अॅम्ब्युलन्स / अॅम्ब्युलन्स 
इक्यू.सी-८५ (१४-१५ ) होल बॉडी फोटोथेरपी युनिट 
इक्यू.सी -८६ ( १४-१५ ) ड्युअल फोकसिंग सीओडू फंक्शनल लेझर सिस्टीम 
इक्यू. 

.सी-८७ (१४-१५ ) अंडरवॉटर कॉटरी विथ बायोपोलर सलाईन टीयुआरपी 
इक्यू.सी -८८ (१४-१५) व्हीआरएफ टाईप ऑफ कुलींग सिस्टीम फॉर लाईब्ररी एरिया अपग्रडेशन 
इक्यू.सी-८ ९ ( १४-१५ ) अॅनेस्थिशिया डिलीव्हरी सिस्टीम / अॅनेस्थेशिया वर्क स्टेशन 
इक्यू.सी-९ ० (१४-१५ ) अॅनेस्थेशिया मशीन विथ २ व्हेपोरायझर / बॉयल्स मशीन विथ व्हेंटिलेटर . 
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इक्यू.सी -९ २ (१४-१५ ) सेंट्रल पाईपलाईन फॉर ओटू , एनटू ॲन्ड संक्शन 
इक्यू.सी -९३ ( १४-१५ ) सेंट्रल ओडू, व्हॅक्युम, संक्शन सिस्टीम विथ रिक्वायर्ड सपोर्टिंग मशीन 
इक्यू ..सी- ९ ४ (१४-१५ ) व्हेंटिलेटर अॅडल्ट / व्हेंटिलेटर अॅडल्ट अॅन्ड पेडियाट्रिक विथ इटीआटू व्हेंटिलेटर अॅडल्ट 
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इक्यू.सी-९ ६ (१४-१५ ) मल्टिपऐरामॉनिटर /मल्टिपॅरा विथ ईटीसीओटू 
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सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 
सकाळी ११-०० वाजता 
दुपारी २-३० वाजता 


४ 


५० , ५२, ५४, ५५, ५६ , ५७, ५८ , ५ ९ , ६१, ६३ . 


५ 


६५, ६६, ६८ , ७० , ७१, ७२ , ७६, ८० , ८२, ८३, ८४, ८६, ८८ . 


६ 


८ ९ , ९ ०, ९ १, ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 
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DIRECTOR , MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


e - Tender Notice 


Under State , CentralGovernment Fund and DPDC fund Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai, hereby invites the e -tender in two part systems from themanufacturers/authorized dealers and suppliers 
to supply instruments / equipments for the Government Medical Dental College and Hospitals. This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazette , Part II (Supplement) : 
1. Period of sale of tender form 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
2. Period of bid preparation 

: 4th September 2014 to 24th September 2014 . 
3. Closing of bid 

: 24th September 2014 between 5-00 p.m. to 7-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 2th September 2014 evening 7-01 p.m. to 
of tender . 

26th September 2014 upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening ( Envelope No. 1) 

: 29th September 2014 at 11-00 a.m. 
6. Pre- Bid Meeting 

: Dated 12th , 15th , 16th September 2014 at 11-00 a.m. 

and 2-30 p.m. in the Office of Director of Medical 

Education and Research , Mumbai. 
Details of Equipments. 


E - Code 


Name of the equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


E.M.D. 
Amount 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs.) 


1 


EQ - C - 3 ( 14-15 ) 


2 


1,79,000 


2 


EQ - C -4 ( 14-15 ) 


1 


36,000 


3 


12 


4 


1 Set 


5 


1 


1 


6 


1 Set 


EQ -C -5 ( 14-15 ) 
EQ - C -6 ( 14-15 ) 
EQ - C - 7 ( 14-15 ) 
EQ - C - 8 ( 14-15 ) 
EQ - C - 9 ( 14-15 ) 
EQ - C - 10 ( 14-15 ) 
EQ - C - 11 ( 14-15 ) 
EQ - C - 12 ( 14-15 ) 


2,94,000 

42,000 
60,000 
95,000 
40,000 
74,000 
57,000 
2,40,000 


7 


8 


8 


32 


9 


2 


10 


2 


Pulmonary function Lab Plathysmography Diffusion Study /New 

PFT Machine . 
Polysomnography with Digital Camera , Recording, Upgraded Computer 

System . 
Haemodialysis Machine 
Sternal Saw Cutter Set 
Transoesophagial Proge 
Advanced HD Laparoscope Set with Accessories 
Foetal Monitor Single Probe /Twin Probe /Foetal Monitor.. 
Pulse Oxymeter 
Fully Automated Random Biochemistry Analyser 
Fully Automated Immuno Analyzer/ Chemiluminence Immunoassay 

Analyzer . 
Fully Automated Biochemistry Analyzer/Fully Automated Random 

Access Clinical Chemistry Analyzer. 
Blood Gas Analyzer/ABG Machine 
Binocular Microscope 
Spectrophotometer 
6 Body Mortuary Cabinet 
High Frequency Portable X - Ray Machine/ 100 MA Portable X - Ray 

Machine/ 70 / 100 MA X -Ray Machine . 
Ultrasound Colour Doppler Machine. 
USG Machine with Colour Doppler 
800 MA X -Ray Machine 
500 MA X -Ray Machine /600 MA X - Ray Machine/300 MA X -Ray 

Machine . 


11 


EQ - C - 13 ( 14-15 ) 


2 


1,66,000 


12 


4 


13 


28 


14 


EQ -C - 14 ( 14-15 ) 
EQ - C - 15 ( 14-15 ) 
EQ - C - 16 ( 14-15 ) 
EQ - C - 17 ( 14-15 ) 
EQ -C - 18 ( 14-15 ) 


1 


1,44,000 

32,000 
35,000 
38,000 
64,000 


15 


2 


16 


7 


17 


2 


18 


2 


EQ - C - 19 ( 14-15 ) 
EQ - C -20 (14-15 ) 
EQ - C - 21 ( 14-15 ) 
EQ - C -22 ( 14-15 ) 


2,28,000 

99,000 
83,000 
2,17,000 


19 


1 


20 


4 


21 


128 128 Slice CT Scan 


1 


22 


1 


23 


2 


EQ - C - 23 ( 14-15 ) 
EQ-CO- 24 (14-15 ) 
EQ -C - 25 ( 14-15 ) 
EQ - C - 26 ( 14-15 ) 
EQ - C - 27 ( 14-15 ) 
EQ - C - 28 ( 14-15 ) 


16,68,000 
6,00,000 
52,000 
49,000 
30,000 
30,000 


Digital Mammography 
BERA Machine /BERA Upgradation OAE . . 
LED OT Light 
Surgical Cautery with Vessel Sealing . . 
Diode Laser 


24 


1 


25 


1 


26 


1 
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४ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


27 


1 


EQ - C - 29 ( 14-15 ) 
EQ - C - 30 ( 14-15 ) 


54,000 
1,50,000 


28 


1 


29 


3 


30 


EQ - C -31 (14-15 ) 
EQ - C - 32 ( 14-15 ) 
EQ - C - 33 ( 14-15 ) 


2 


1,92,000 
9,90,000 
1,61,000 

37,000 


31 


1 


32 


EQ - C - 34 ( 14-15 ) 


3 


33 


10 


40,000 
40,000 


34 


5 


35 


Nasopharyngoscope ( Flexible ) 
Digital Radiography X -Ray Machine on buy back basic with 

Tune Key. 
C.R. System 
CAD -CAM /Dental CAD -CAM 
Lab . CADCAM Indirect Prosthesis/Bridges and Crown .. 
Cordless Dental RVG Machine with one Computer /Digital Imaging 

Phosphor Plate System . 
Dental Chair with Ultrasonic Scaler 
Dental Chair with Unit with Micromotor and Ultrasonic Scalers . 
Phantom Head Meniquine 
Dental Chair with Micromotor and Light Cure Unit 
Electrically Operated Dental Chair Mount Unit.. 
Cytospin Machine /Cytocentrifuge 
Blood Cell Counter (5 part differential) 
Blood Cell Counter ( 3 part Differential) 
Semiautomatic Rotary Microtome/Microtome Semiautomatic 
Automated Cell Enrichment Liquid based Cytology System 
Lab Grossing Table/Grossing Table (Station ) .. 
Automatic Tissue Processor 
Slit Lamp 
IOL Master 


14 


32,000 


36 


12 


37 


3 


38 


2 


39 


3 


40 


6 


41 


3 


42 


EQ - C - 35 ( 14-15 ) 
EQ -C - 36 ( 14-15 ) 
EQ - C - 37 ( 14-15 ) 
EQ - C -38 ( 14-15 ) 
EQ - C - 39 ( 14-15 ) 
EQ - C -40 ( 14-15 ) 
EQ - C -41 ( 14-15 ) 
EQ - C -42 (14-15 ) 
EQ - C - 43 ( 14-15 ) 
EQ - C - 44 ( 14-15 ) 
EQ - C -45 ( 14-15 ) 
EQ - C - 46 ( 14-15 ) 
EQ - C -47 ( 14-15 ) 
EQ - C -48 ( 14-15 ) 
EQ - C - 49 ( 14-15 ) 
EQ - C -50 ( 14-15 ) 
EQ - C -51 ( 14-15 ) 
EQ - C -52 ( 14-15 ) 
EQ - C -53 ( 14-15 ) 
EQ - C -54 ( 14-15 ) 


1 


43 


3 


44 


1 


78,000 
32,000 
79,000 
1,30,000 

77,000 
81,000 
2,65,000 
53,000 
63,000 
64,000 
74,000 
41,000 
96,000 
33,000 
99,000 
45,000 
1,01,000 


45 


5 


46 


1 


47 


A -Scan 


1 


48 


4 


49 


1 


50 


1 


51 


1 


52 


6 


53 


10 


54 


28 


55 


2 


56 


5 


57 


5 


58 


1 


59 


1 


60 


3 


EQ - C - 55 ( 14-15 ) 
EQ - C - 56 ( 14-15 ) 
EQ - C -57 ( 14-15 ) 
EQ - C -58 ( 14-15 ) 
EQ - C -59 ( 14-15 ) 
EQ - C -60 ( 14-15 ) 
EQ - C -61 ( 14-15 ) 
EQ -C -62 ( 14-15 ) 
EQ - C -63 ( 14-15 ) 
EQ - C -64 ( 14-15 ) 
EQ - C -65 ( 14-15 ) 
EQ - C -66 ( 14-15 ) 
EQ - C -67 ( 14-15 ) 
EQ - C -68 ( 14-15 ) 
EQ - C -69 ( 14-15 ) 
EQ - C - 70 ( 14-15 ) 


1,63,000 
4,01,000 

90,000 

72,000 
1,93,000 

51,000 
1,35,000 

62,000 
3,15,000 
1,35,000 

95,000 
1,81,000 

42,000 
1,55,000 

45,000 
1,17,000 


61 


Operation Table 
Battery Operated Scrubber Dryer 
Bariatric Surgery Operation Table 
C -Arm Machine 
Cautery Machine/Electro Surgical Cautery Machine/Digital Cautery 

Machine/Electrosurgical Unit. 
Multiparamonitor/Multipara with ETCO2 and NIBP 
Bipshasic Defibrillator with AED with Pacemaker 
Arthoscope 
Operation Table (Ortho )/O.T . Ortho Table 
C - Arm Machine/ C -Arm Image Intensifier 
C -Arm Compatible Operation Fracture Table .. 
Repetative Transrenial Magnetic Stimulator (RTMS) 100 HZ 
Pentahead Microscope 
Operative Microscope 
TuRP Set / TuRP set C - 30 deg . and 0 degree Telescope 
Advance HD Laparoscope wet with Accessories . . 
Bubble C PAP 
Multipara Monitor 
Neonatal High Frequency Ventilator . . 
Syringe Infusion Pump 
Radiant Warmer /Servo controlled Radiant Warmer with Neonatal 

Resuccitator. 
Neonatal and Paediatric Ventilator 
Neonatal Hybrid Ventilator 
Transcutaneous Monitor for PO2 and PCO2 2 
Hypochiorous Acid and Mixed Oxidant Generation System 
Air Decontamination System 
6 Body Mortury Cabinet 
Stress Test Machine 


1 


62 


2 


63 


1 


64 


21 


65 


8 


66 


2 


67 


30 


68 


17 


69 


4 


70 


2 


71 


1 


72 


EQ - C -71 ( 14-15 ) 
EQ - C - 72 ( 14-15 ) 
EQ - C -73 ( 14-15 ) 
EQ - C - 74 ( 14-15 ) 
EQ - C - 75 ( 14-15 ) 
EQ - C - 76 ( 14-15 ) 
EQ - C - 77 ( 14-15 ) 


2 


2,17,000 
1,80,000 

36,000 
3,15,000 

34,000 
95,000 
33,000 


73 


4 


74 


5 


75 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


76 


1 


77 


1 


78 


EQ - C - 78 ( 14-15 ) 
EQ - C -79 ( 14-15 ) 
EQ - C - 80 ( 14-15 ) 
EQ - C -81 ( 14-15 ) 
EQ - C - 82 ( 14-15 ) 


1 


38,000 
44,000 
2,28,000 

60,000 
2,40,000 


79 


1 


80 


1 


81 


1 
2 


82 


83 


1 


84 


1 


85 


1 


86 


EQ -C -83 ( 14-15 ) 
EQ - C -84 ( 14-15 ) 
EQ - C - 85 ( 14-15 ) 
EQ - C - 86 ( 14-15 ) 
EQ - C -87 ( 14-15 ) 
EQ - C - 88 ( 14-15 ) 
EQ - C - 89 ( 14-15 ) 
EQ - C - 90 ( 14-15 ) 
EQ - C -91 ( 14-15 ) 
EQ - C - 92 ( 14-15 ) 
EQ - C - 93 ( 14-15 ) 


1 


Video Gastroscope 
PH Impedance Manometry 
High Defination Endoscopy System .. 
Video Gastroscope and colonoscope 
3 Chip Advance Surgical HD Laparoscope with Accessories with 

Recording System . 
Ambulance 
Cardiac Ambulance /Ambulance 
Whole Body Phototheraphy Unit 
Dual Focussing Co2 Fractional Laser System .. 
Underwater Cautery with Bipolar Sline TuRP.. 
VRF Type of Cooling System for Library Area Upgradation 
Anaesthesia Delivery System / Amaesthesia Work Station 
Anaesthesia Machine with 2 Vaporer/Boyles Machine with Ventilator 
Bipasic Defbrillator with AED with Monitor/ Biphasic Defibrillater 
Central Pipeline for 02, N2 and Suction 
Central O2, Caccum Suction System with required supporting 

Machines . 
Ventilator Adult /Ventilator Adult and Paediatric with ETCO2/ 

Ventilator with Accessories/Ventilator / Invasive Ventilator . 
Noninvasive Ventilator 
Multiparamonitor /Multipara with ETCO2 
Multipara Monitor without ETCO2/Moduler Multiparamonitor 

NIBP , ECG (Without ETCO2). 


70,000 
1,73,000 
32,000 
76,000 
54,000 
1,65,000 
3,89,000 

78,000 
83,000 
40,000 
61,000 


87 


8 


88 


5 


89 


5 


90 


1 

1 


91 


92 


EQ - C -94 ( 14-15 ) 


1 


11,34,000 


93 


3 


94 


EQ - C - 95 ( 14-15 ) 
EQ - C - 96 ( 14-15 ) 
EQ - C - 97 ( 14-15 ) 


24 


45,000 
4,31,000 
57,000 


95 


8 


For detail information , regarding schedule , terms and conditions the bidders interested may visit the 
websites http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

The Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help /information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339/340 ) 

Schedule of Pre - Bid Meeting 


Sr. No. 

( 1 ) 


Date 
( 2 ) 


Time 
( 3 ) 


Tender No. EQ - C 

( 4 ) 


1 


11-00 a.m. 


2 


3 


12th September 2014 
12th September 2014 
15th September 2014 
15th September 2014 
16th September 2014 
16th September 2014 


3 , 5 , 8 10 , 12 , 13 , 14 . 
18 , 19 , 20 , 21, 22 , 23 , 24 , 30 , 31. 
32 , 33 , 38 , 40 , 41, 42 , 43, 44, 46 , 48, 62. 
50 , 52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61, 63 . 
65 , 66 , 68 , 70 , 71, 72 , 76 , 80 , 82 , 83 , 84 , 86 , 88 . 
89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 . 


2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 
11-00 a.m. 
2-30 p.m. 


4 


5 
6 


No. DMER / 2014-15 ( E -01)/State , 

CG Fund DPDC /Equip . Purchase / 

7M / 14 , 
dated the 3rd September 2014 . 


Director, 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 
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